NUMERO IO OPi 

doppio y-zu 


T B 


Spedi:'.'Dnc in abbo-amenlo Poifòlé * Greppo ferzo 



OTTOBRE 

— 1946 — 


ANNO 


XVIII 


LIRE 80 



QUINDICINALE DI RADIOTECNICA 



S °° 105 


OSCILLATORE 
SUPERCOMPATTO 
M I AL 14 3 


POTETE ORA OTTENERLO PER CONSEGNA PRONTA 


MIAL 4 MILANO VIA ROVRTTA 18 TELEF. 286-968 


























! 


! 


! 


; 





ìt Protex è un condensatore speciale 
impregnato e trattato con olii sintetici ad 
elevate caratteristiche dielettriche, parti- 
colarmenle studiato e prodotto per il fil¬ 
traggio di correnti pulsanti quali si hanno 
in circuiti di livellamento, di filtro e simili, 
usati nei radioricevitori, negli amplificatori 
particolarmente in quelli por cinema so¬ 
noro, nei trasmettitori, eco. Il Prole* eli¬ 
mina tulli gli inculil i:nienti che si ve¬ 
rificano di continuo facendo uso di 
condensatori elettrolitici nei filtri di 
livellamento. 

Il Protex sostituisco integrai mente tali 
condensatori elettrolitici: col suo uso sì 
garantisce la perfetta continuità e sicu¬ 
rezza di funzionamento di quei dispositivi 



che sono normalmente sede dei guasti più 
frequenti e più gravi, fisso inoltre, per lo 
sue bassissime perdite, migliora notevol¬ 
mente il filtraggio. 

Il Proto* non Ionie variazioni di tem¬ 
peratura e di umidità, e tanto meno 
hanno influenza sulle sue caratteri 
sliclie il tempo di magazzinaggio, ed 
eventuali periudi anche lunghi di inat¬ 
tività degli apparati su cui è niniitatii. 

[Velie costruzioni più economiche la sua 
applicazione può essere limitata al primo 
condensatore di fdtro. In questo caso sì 
ha la protezione delle parti più importanti 
e più sollecitate del circuito d’alimenta¬ 
zione: e cioè i trasformatori e le valvole 
che normalmente vengano messe fuori 
uso con la perforazione di tale condensa¬ 
tore. 

Con questa soluzione il secondo con¬ 
densatore di filtro, molto meno sollecitato 
grazie al lavoro di protezione svolto dal 
• Protex » può essere un normale elettro¬ 
litico di buona costruzione. 

Por lutti: queste ragioni si consi¬ 
gliano i miliari [tarai uri di sostituire 
col Prole* a Ime ii il il primo condensa 
lori: di filiru ilei radiuriceiilari. 


Il Protex ha i due reofori isolati da 
massa e dalla custodia, che può quindi 
essere collega';! oletfricameoLe allo chas¬ 
sis, poiché è indipendente dai terminali 
del condensatore, fisso risulta quindi di 
uso generale anche nei circuiti con ritorno 
della alimentazione isolala da massa. 

Il fissaggio si effettua a mezzo del vitona 
incorpora: o : occorre nello chassis mi solo 
foro normale do 20 min, di diametro. 

Il Protex risulti inoltre schermato elet¬ 
tricamente. 

I,a teusiuni: di lui uni ilei Prntcx è 
di 1 lllJt) V co: cssii sopporti! tensioni 
di plinto di 150(1 1/ mentri: lo tensioni: 
ili prova è di II01)0 V cc. 

I.a capacità è di 5 y. F, che date le 
liusse perdite dielettriche, permette 
di ottenere con il P nte* un tilt roggio 
costante e superiore u quello nllenì- 
liile con un hiiun elettrolitico dii IO » 
senza averne i difetti e le variazioni 
ili capacità nel tempo. 
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Alfa 

'^adatta* 


Serie : 


CorsD Maialila, C5 - lei. 71.2G2 - Siali.: MONZA, ha Mentana, 12 
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Amplificatore da 35 W 

per impianti medi e per alimentazione 
di piti altoparlanti 



RADIORICEVITORI 
APPARECCHIATURE 
DI AMPLIFICAZIONE 




Microfoni piezoelettrici e 
microfoni speciali a nastro 
con supporto regolabile 


Compagnia Generale di Elettricità-Milano 
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TRANSRADIO 


u 


ACCESSORI Radio montati in Frequenta : 

Supporti valvola riceventi di tutti i tipi. Europei ed Americani. 
Supporti valvola Trasmittenti, a collare a e 5 contatti laterali. 
Compensatoli semplici da 5 25 pF. 

Compensatori doppi 2 x 25 pF. 

Compensatori per Trasmittenti ad aito isolamsnto da 25 pf (3000 Vj 
Settori p Commutatori a 4 8 12/16 c patto di tutte ** 

dimensioni e raggi 
Spazzo semplici e doppie per detti 
Boccole e Spine d'aereo diritte # a pipa. 

Prese Fono, 

Piastrine Aereo Terra, 

Morsetti addizionate: 

Morsettiere a 3, 5 8 peni. 

Morsetti speciali a minima capacitò per apparecchi di mir.aa 


c. 


COSTRUZIONI RADIOELETTRICHE 
MILANO - Piazzale Biancamano, 2 - Tel. 65.636 


ISOLATORI e SUPPORTI in FREQUENTA 

Supporti Bobina, ad alette. 

Supporti bobina Dettati per riceventi e trasmittenti. 

Supporti inpendenze sempì: :i e multipli 
Isolatori a colonnina. 

Piastre per Cond. Vari-.b, di ogni dimensione 
Listelli, Basette per MF 
Assi rattnicati. 

Passanti di ogni tipo, Perline, «ce. 

STRUMENTI DI MISURA : 


VOLMETRI A VALVOLA con partitore da 0 " 

• Hz 50 MHz Precisione ah 3" i scala. 

ONDAMETRI A RISONANZA 


, 2.500 V. 


da 3 a 15 0 m. 


OFFERTE A RICHIESTA - PREZZI MINIMI 


GRANDE ASSORTIMENTO DI GRUPPI, CHASSIS, ALIMENTATORI, CONDENSATORI 


Interpellateci 


Stazioni riceventi e Trasmittenti 

Visitateci - Preventivi speciali per Fabbricanti 



Qualunque 

Radiogrammofono 


diviene un 


FONO INCISORE 
DI ALTA CLASSE 


appli'mndo il 



ultimo 

modello 

pert'ezinnfito 


GARANZIA 


Nessun Bavero di adattan enio a qualsiasi normale complesso grammofonico. 

Il più economico, il più perfetto Fonoincisore 

Vendita in blocco completo o del solo Braccio Fonoincisore D 5 

D I A P H O N E - Ine. D’AMIA - MILANO . Corso V. Emanuele, 26 - Tel. 50-348 
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MACCHINA BOBINATRICE SIMPLEX,, 

BREVETTATA 

PER BOBINE A NIDO D’APE E PICCOLE BOBINE LINEARI 



DESCRIZIONE : 


D 

2 ) 

3) 

4) 

5) 

6 ) 

7) 

8 ) 
9) 


Bottone di regolaggio per lo spessore della bobina. 
Bottone bloccaggio dell'està guidafili. 

Leva di sblocco per spostare i passi. 

Leva dei passi. 

Leva degli incroci. 

Leva di sblocco incroci. * 

Vite di regolazione asse porta camme incroci. 

Indice larghezza bobina in. mm. 

Vite regolaggio asse motore. 


CARATTERISTICHE : 


i 

! 


Numero degli incroci 2-3-4 

Passo variabile da 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36 gradi. 

Larghezza bobine da mm. 1 - 12 
Distanziatore a tabulatore 

Il dispositivo tabulatore a carrucola sull' asta del guidafili, con¬ 
sente di spostare il guidafili a distanze volute e sempre uguali. 


CONSEGNE PRONTE CHIEDERE OFFERTE 

M. MARCUCCI & C. - MILANO - SMm 

































IV 


1 ' a n t e 11 n a 


Ni umero 


19-20 - Ottobre 1946 


Macchine bobinatrici per i 


Semplici : per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: per bobine a .spire parallele o 
a nido d ape. 

Dispositivi automatici : dì metti carta - di 

metti cotone a spire incrociate. 

Contagiri 

BREVETTI E COSTRUZIONI NAZIONALI 



ING. R. PAR AVI CINI - MILANO - Via Socchi N. 3 Telefono 13-426 


FILO ÀUTOSALDANTE A FLUSSO RAPIDO IN LEGA DI STAGNO 



specialmente adatto per Industrie Radioelettri- 
che. Strumenti elettrici di misura, Elettromecca¬ 
niche, Lampade elettriche. Valvole termoioniche, 
Confezioni per Ra d io r ive n d ito ri. Radio- 
riparatori, Elettricisti d'auto, Meccanici. 


Fabbricante "EMERGO,, Via Padre Martini 10, Milano 
tei. 207.166 - Concessionaria per la R iv e n dita f 
Ditta G. Geloso, Viale Brenta 29, Milane, tot. 54,103 


Radio',i CPt'Ho'tO Uiouiotl.) J,V (i 



SIEMENS 

RADIO 

5 VALVOLE PIÙ OCCHIO MAGICO. 

TRE GAMME D'ONDA: medie d ? ' } ri ..." mi - r;e d ? 27 a 50 mf. 

ira riissime: da 17 i.i ?7 mf. 

INDICATORE DI CAMPO SINCRONO AL COMANDO DIGAMMA 
D 1 ONDA, A LETTURA DIRETTA. 

APPARECCHIO DI ALTA FEDELTÀ PER Oli AMANTI DELLA MUSICA. 
MOBILE DI GRAN LUSSO IN RADICA E NOCE. 

TENSIONE UNIVERSALE TRA 110 E 230 VOLT. 


SIEMENS SOCIETÀ PER AZIONI 

29 Via Fa' io Filli - MILANO - Vìa Fabio Filzi 29 
Uffici; FIRENZE - GENOVA - PADOVA - ROMA - TORINO - TRIESTE 
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Tel. 18276 - Iiid. Tefegr, AESSE - Milano 


AESSE 


MILANO, Via Rugabella 9 



Ponti per misure RCL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Voltmetri a valvole 
Q - metri 

Alimentatori stabilizzati 
Campioni secondari di frequenza 
Condensatori campione 
Potenziometri di precisione 


Interruttori e commutatori speciali 
per apparecchiature 


METRCHM A. G. HE- 

RISALI (Svizzera) 


XAMAX ZURIGO 


Ponte RCL Metrohm 


Tester - Provavalvole - Oscillatori modulati per la¬ 
boratori di riparazioni 


.. , yhe£. 

APPLICAZIONI RADIO ELETTRICHE 

10, Ua Privcts Colcmatta - MILANO - Telefono N. 53-572 

PRESEMI PER EH STAGiUM 1SAG-1EH7: 4 MODULI DOLA SERBE ADELVDX 


Ques’o nome denota il ptxriicclc.re tfn bro di voce e la cura 
tutta particolare nella qualità c» t ip ccuziore- 

ARELVOX mod. I® - Supereterodina 5 valvole multiple - 7 campi d onda 
di cui ó campi onde corte a banda allargata e stabilizzate - 
C-A.V. originale efficientissimo. 

A RE L VOX mod. fl° - come il precedente con l'aggiunta di un occhio 
magico per sintonia visiva - Mcbile di lusso. 



ARELV OX mod. 111° Su peretorodina a 5 valvole multiple - 4 Campi 
d’onda di cui 3 campi onde corte stabilizzate. Ogni perfezio¬ 
namento tecnico. 

A RE L VOX mod. IV° - Supereterodina 5 valvole multiple - tipo familiare 
2 campi d’onda, medie e corte C.A.V. - Efficientissimo - Mobile 
originale di gran pregio. 

AUTORADIO modelli 508 e 502. 

Accessori e parti staccate. 




FABBRICA DI APPARECCHI RADIO ED ACCESSORI 

A PPLICAZIONI RADIO E LETTRIf H E 
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s, VORAX 


PEZZI STACCATI, TUTTE LE MINUTERIE E VITERIE. 


VORAXg 

Vi il. P**v*, 14 - MILANO - Ttl. 24.403 


VORAX O. 3. 104 

un,v(ti)li prevautlu.l* 

Mit • in confiru* *d ifl »H*fn*l* 


VORAX O. S. ISO 

O»cil!«ior* rnedy!*!. in 


LA DITTA “ROSWA,, 

ha 1 1 assetilo il proprio lalo tutori a in 

Via Porpora, 145 - Tel. 286.453 

MF. 46714 e tipi speciali a richiesta 
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VII 




MILANO - VIA GUERZONI, 45.- TEL. 690226 


ha realizzato per voi 
una gamma 
di perfetti altoparlanti 


Richiedeteci listino prezzi e acquistate dimeno una uniti campione. Ne rimarrete entusiasti! 

CHIEDETECI CAMPIONI, PREVENTIVI E CONSULENZE SU QUALSIASI DISPOSITIVO ELETTROACUSTICO 
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DITTA G. FUMAGALLI - MILANO - Via Archimede, 14 - Telefono 50604 


Provavalvole 850 


Controllo dello pendenza nei tu¬ 
bi amplificatori e deli ammissióne 
sulle valvole raddrizzatrici e rive¬ 
latrici. Prova continuità filamento 
Isolamento catodo. Corto circuito 
fra gli elettrodi. Prova separata 
varie sezioni in valvole multiple. 


Vasto assortimento di oscillatori mo¬ 
dulati, ponti tester, oscillografi, mi¬ 
suratori d'usata, trasformatori di a- 
limentazione, valvole, radio, ecc. 


TORNITAL 


FABBRICA MACCHINE BOBINATRICI 


STABILIMENTO 

VILLARAVERIO 

(BESANA B.) 


BOBINATRICE AUTOMATICA 

MODELLO 00 


5 E D E 

MILANO 

VIA BAZZINI N. 34 
TELEFONO N, 290.609 


P*r fili del diametro da : , . m m 0,05 a 0,6 

Per bobine della larghezza d» ; . m m 12 a m m ICC 
Per bobine del diametro fino a; . m’m 100 
Numero dei giri dell’albero b^b 

natone fino a:. 5000. al minuto 

forza corrente . . . ,18 HP 



Attenzione! Radio Scientifica ha rinnovato la sua produzione 

COSTRIZIONI: : APPAn- . . S. M, • 2 - 4 - ó ONDS - APPAREC0 •* RADI a FONO BAR Al TQPARLANTl - TRASFORMATOCI ‘-I\‘UIFHIE RADIO 

Officina e Uffici MILANO Via Canqlèto 14 Negozio di Vendita: MILANO Via Asei i. 2ó - Te! 292-385 

La bar. Radio riparaz.: MILANO Via Tallone. 12 • lei. 290*8/8 1 u c cut. ale di : BOLOGNA V. Riva Reno, óì ang. V. Roma 


Nuova Radio ini omo sm 

MILANO - VIA OREFICI, 2 - TELEFONO 16.901 

“Lutto, per il RADIORIPARATORE e AUTOCOSTRUTTORE 
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Modello 27 

S. I. A. Re E. 



Ricevitore supereterodina di classe - Tre gamme d onda - Grande alto- 
parlante - Grande scala parlante - Ottima riproduzione anche a massi¬ 
mo volume - Ottima sensibilità su tutte le gamme - Occhio magico - Gran¬ 
de stabilità di recezione - Mobile di lusso in lucidissima radica di noce 


S.I.A.R.E. 


MILANO - VIA DURINI, 24 


TEL. 7 2. 3 2 4 


£a ICARI mmimim: 


nel prossimo mese di Dicembre avranno inizio le consegne del nuovo apparecchio a Ire valvole 
che sostituirò il Co libri¬ 
li nuovo ricevitore presenta notevoli miglioramenti meccanici, elettrici, estetici. 

Segnaliamo: 

La scala parlante in cristallo più ampia con gradazione in metri e con l'indicazione di tutte le 
stazioni Italiane della Rete Rossa e della Rete Azzurra in caratteri rispettivamente rossi e azzur¬ 
ri; le stazioni estere e autonome sono invece in carattere gialli. 

Il mobiletto stampato in poi i ri te lucida nei colori: radica marrone, radica verde, verde chiaro, 
rosso, crème, migliorato nell'estetica e nella finitura. 

L'Altoparlante I.C.A.R E. dalla riproduzione perfetta e dalla elevatissima sensibilità con circuito 
magnetico in Ferri tal e cestello in Poi ì ri te stampate. 

Con il nuovo modello verrà sospesa, la vendite delle scatole di montaggio, per evitare co¬ 
me per il passato, l’introduzione nel mercato di apparecchi non montati con la dovuta ac¬ 
curatezza e con parti originali I.C.À.R.E. 

I nuovi apparecchi verranno montati eslusivamente dalla I.C.À.R.E. ciò che garantirà un 
montaggio perfetto eseguito con componenti originali e delle migliori marche. 

Chiedale nuotò [jìczzì o condizioni alla LC. A.R.E. 


I.C.À.R.E.- Ing. Corrieri Apparecchiature Radio Elettriche - MILANO ■ Via Maiocchi, 3 - Tel. 270192 
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Il nostro re dottore che nell'ultimo fasci¬ 
colo dello rivista terminava lo siici brevi* 
presentazione a questa Rassegna, con le 
parole < Chissà se potremo accontentare 
tutti...», ha seti a volere suscitato un pie 
volo... vespaio. 

Già. succede se mitre così. A qualche in¬ 
volontario dimentica nza si aggiunga lo 
spazio , cln in una rivista come questa è 
maledetto tiranno, e vedrete, Amici let¬ 
tori, rame sìa facile ricevere nel (jiro di 
poche ore uno quantità di telefonate, tut¬ 
te. più o meno, del medesimo tenore. 

Tatto questo è avvenuto malgrado noi 
stessi, in una noticina di fondo pagina, 
avessimo avvisato che la li assegna inizia¬ 
ta sul fascicolo 17-1K non doveva e non 
poteva essere considerata c hi usa. 

id ogni modo non conta recriminare 
:ul passato. Scasandoci quindi con tutti 
coloro che per i motivi suaccennati ed 
anche, perchè no iter un pizzico dì ne¬ 
gligenza dii parte loro sono passati sot¬ 
to silenzio, si accingiamo al nostro com- 
pito. 

db) 


ALTOPARLANTI CICALA - S. A. - MI¬ 
LANO 

In un posteggio quanto nini ordinali' 
1 * ben realizzato, sperir se si prosa che 
fu preparato agli ultimi giorni, 1 ' Alto¬ 
parlanti ricala N. A. ? espose tutta la gam¬ 
ma di propria produzione. Molto apprez 
za li alcuni munì modelli piccoli reali/ 
/ali con la piti grande accuratezza. 

A.R.M.E. S. a R. L. - MILANO 

È questa una Ditta che, perquanto re. 
kit iva mente nuova , è già apprezzata r 
giustamente quotata. Alla riera Unmpio- 
naria espose principalmente materiali c 
loltrofonojivafìci e mobili radio. 

COMMERCIO LAVORAZIONE ELET- 
TROISOLANTI MATERIALI INDU¬ 
STRIALI - C.L.E.M.I. - MILANO 

I n Ditta * C.I..F.M.L è specializzata 
nella fabbricazione di tubetti steri ingat i 


che trovano larga applicazione presso Ud¬ 
ir le principali industrie ed i più impor¬ 
tanti laboratori tecnici e srirntihri. 

Alla Fie ra ( nniplonario la <t U.L.F.M.I. * 
espose vari prodotti. Particolaruienfr in¬ 
teressante : 

il « (llemistd Alpha» che risulta 
composto di un’ anima tessile in pura 
cotone sottoposta al più rigoroso tratta¬ 
mento di sterlingalnra. 1 tipi costruiti so¬ 
no in barre da un metro e in matasse nei 
vari colori dal diametro di 0*5 a M0 uiim 
per le diverse applicazioni nei rampo in 
dustriale. 

Il « Gl ini sol Alpha si distingue dagli 
altri prodotti per l’alto corniciente di iso 
lamento elle va da un minimo di DMUì V 
per i diametri inferiori ad un massima di 
7-8000 V per i diametri maggiori. 

Nel rampo badie» la <3 ( J. - dispo¬ 

ne di uno speciale reparti» per la i’nbbri- 
eazione di tubetti tli misure inferiori, i 
«piali rispondono p« j edettamente allo scopri 
per Pai lo grado di isolamento e di flessi 
Idi ita. 


ELETTRO-/MDUS TRI A 



MILANO - VIA DE’ MARCHI 55 


CONDENSATORI 

A MICA METALLIZZATA 
IN ARGENTO 
PER TUTTI I CIRCUITI 
RADIOFONICI 

ED APPARECCHI DI MISURA 



ma- ■* naiuto 


CONSEGNA 
IMMEDIATA 
MASSIMA 
GARANZIA 
PREZZI MODICI 
CHIEDERE LISTINO 


TELEFONO 691-233 
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ELECTA RADIO - MILANO 

Espose alcuni modelli radioriceventi 
dalla linea elegante e dalle ottime caratte¬ 
ristiche rleltriehe. Particolarmente inte¬ 
ressante : 

il modello 556, radioricevitore a 5 
valvole, 5 Ramine d’onda, induttore varia 
itile, stabilità su tutte le gamme, riprodu¬ 
zione fedele e potente. 

FABBRICA ITALIANA MAGNETI MA- 
RELLI ■ FIMM S. A. - MILANO 

Nel fascicolo scorso, in questa medesi¬ 
ma rassegna, abbiamo accennato mollo 
sommariamente alla produzione della bia¬ 
di orna rolli e della Magneti Marcili, rag¬ 
gruppandola sotto la sola firma Fabbrica 
italiana Magneti Marcili - FIMM S. A. - 
Milano. Non a libiamo però citato od il¬ 
lustrato debitamente ciò che forse in mi¬ 
sura maggiore ha colpito rocchio del vi¬ 
sitatore. 

Vogliamo alludere ai sistemi di trasmis¬ 
sioni 1 e di ricezione con onde ultracorte 
a modulazione di frequenza ed alla sta¬ 
zione trasmittente Marcili che la Ditta ha 
allestito nel lodevole intento di portare 
a conoscenza del grande pubblico italia¬ 
no gli ultimi progressi della radiotecni¬ 
ca, progressi che in un tempo più o me¬ 
no lontano, potranno anche — insieme 
con la televisione rivoluzionare tutte 
le attività nel campo della radiodiffusione. 

Col nuovo sistema, come è noto, si rag¬ 
giunge la soluzione di un problema ca¬ 
pitale sin qui mai risolto nelle radiori¬ 
cezioni e cioè quello di ricevere con la 
completa assenza dei disturbi locali. 

I a FIMM basandosi su studi iniziati al¬ 
cuni anni fa e a piena conoscenza degli 
ultimi progressi compiuti dalla tecnica 
estera, ha costruito ed installalo presso 
la Fiera Campionaria di Milano un tra¬ 
smettitore ad onde ultracorte nelle gam¬ 
me di 11-50 MHz (circa 6,8-6 in) modula¬ 
te in frequenza (FM) con un indice di 
modulazione ili 75 ldlz, potenza dello sta¬ 
dio finale 1.5 k\Y e potenza di erogazione 
sino a 250 \Y antenna. 

II trasmettitore è costituito da un com¬ 
plessi] di 2 pannelli dei quali uno con¬ 
tiene il modulatore o gli alimentatori per 
la stabilizzazione della frequenza l’altro 
comprende Faiuncnlazioiie, io stadio tina¬ 
ie di nmplideazione e tutti gli automati¬ 
smi per l’esercizio. 

I.'irradiazione è compiuta per mezzo di 
una antenna «turnstile» che garantisce 
una perfetta emissione circolare nel pia¬ 
no orizzontale e quindi una forte‘com eu- 
Irazione angolari nel piano verticale. La 
antenna è installata su una torre a tra- 
iieeio di 61) in. di altezza appositamente 
eretta all’ingresso della Fiera. Por la ri¬ 
cezione dei programmi che saranno emes¬ 
si dalla stazione Marcili, la stessa Ditta 
ha approntato 5 ricevitori aventi valvole 
di particolare costruzione i quali sono 
predisposti per la ricezione delle onde 
modulate in frequenza e di quelle mo¬ 
dulate i f j ampiezza, con dispositivo che 
'Olivo '■ di passare rapidamente da uno 
al] altro sistema di trasmissione. 

Per quanto riguarda la produzione dei 
suoni, mi ricevitori FIMM sono stati im¬ 
piegati particolari ri produttori di alta fe¬ 
deltà combinati con labirinto acustico i 
quaii vengono a costituire dei veri stru¬ 
menti musicali atti alla riproduzione fe¬ 
dele di tutte le frequenze. 

FABBRICA ITALIANA VALVOLE RA¬ 
DIO ELETTRICHE - F.I.V.R.E. - MI¬ 
LANO 

Questa Casa costruttrice che prosegue 
eoa instancabile attività la produzione di 
valvole riceventi e trasmittenti per tutte 
le applicazioni e tutte le potenze,, si pre¬ 
sento alla Fiera Campionaria con esem¬ 


plari classici di impiego corrente e di re¬ 
cente fabbricazione. Tra i tipi più recenti 
ricordiamo la 6KA7-G; la 6EA7-GT; la 
12BA7-GT e la 12NK7-GT. 


HARMONIC RADIO - MILANO 

L7 tarmante Ha dìo fra le molte ditte di 
fabbricazione di materiale radiofonico ed 
elettroacustico nate in questi ultimi tem¬ 
pi, si è distinta per l’originalità c bontà 
della produzione, realizzata da tecnici che 
hanno ni loro attivo anni di esperienza 
nei principali laboratori d’Italia. Alla Fie¬ 
ra Campionaria si presentò con una ricca 
rassegna delle sue realizzazioni. Tra esse 
ricordiamo : 

una serie di altoparlanti elettrodina¬ 
mici da 2 a 50 W e magnetodinamici da 
2 a 8 W; 

una serie di ricevitori e di amplifica¬ 
to ri da 15 a 30 \Y. 

ICAR - INDUSTRIA CONDENSATORI 
APPARECCHI RADIOELETTRICI - 
MILANO 

Questa Ditta si è imposta con la co¬ 
struzione di condensatori di alta classe. 
Elevata resistenza d’isolamento, processi 
costruttivi particolarmente studiati, indi- 
pendenza assoluta dalle variazioni termi¬ 
che dell’ambiente esterno, sono alcune del¬ 
le caratteristiche presentate dal « Protex » 
condensatore speciale, studiato e realizza¬ 
to per il filtraggio di correnti pulsanti. 

I. C.A. R. E - MILANO 

Ha presentato una originale e moderna realiz¬ 
zazione del classico tre valvole a reazione. 

L’apparecchio racchiuso in un elefante mobi¬ 
letto in bakelite stampata di ridottissime dimen¬ 
sioni è posto in vendita ad un prezzo che è senza 
dubbio il più basso del mercato. 

Il “ Colibrì,, come era facile prevedere ha 
ottenuto un vivo successo. 

La LC.A.R.E. che per far fronte alle forti ri¬ 
chieste ha dovuto modificare ed accrescere la 
sua attrezzatura si prepara a lanciare tra breve 
sul mercato la nuova serie di apparecchi. 

IRIM RADIO - MILANO 

Alla Fiera Campionaria testò chiusasi 
riiim Radio ha presentato una India serie 
di apparecchi radioriceventi. Tra la pro¬ 
duzione del 1947 era possibile notare : 

il 653 II Serie, piccolo grande appa¬ 
recchio di uso universale; 

il 757, ricevitore di gran classe a 7 
gamme d’onda (1 medie e 6 corte); 

il 713 e il 763, Lauto radio dell’avve¬ 
nire', ad onde inedie, corte e cortissime. 

MAGNADYINE RADIO - TORINO 

Magmulyne: Lo Stradi\ario della Radio, 
dice la tradizione. Ed anche quest'anno la 
tradizione non si è smentita. Alla Fiera 
Campionaria ove la Magnadyue raccolse 
come molte altre Case costruttrici vasta 
eco di consensi, erano esposti alcuni nuo¬ 
vi 'nodelli della serie # Transcontinentale * 
e della serie Eptaonda ». Progettati se¬ 
condo un sistema nuovo, icgolarmente bre¬ 
vettato, gli apparecchi radioriceventi di 
questa serie permettono la ricezione di un 
numero grandissimo di stazioni di tutte 
le parti del mondo, con potenza c pu¬ 
rezza identiche a quelle di una locale. 

OFFICINA RADIO ELETTRICHE MEC¬ 
CANICHE - O.R.EM. - MILANO 

Nel posteggio 1765 FO.R.E.M., che alla 
Fiera Campionaria ottenne un brillante 
successo, espose una molteplice varietà di 
radio-ricf vitori dalle caratteristiche eleh 
fciche costruttive veramente apprezzate. 


Tra i molti modelli, battezzati con i 
nomi augurali dei più insigni maestri del¬ 
la musica classica e dei più noti compo¬ 
sitori italiani, ricordiamo; 

— il piccolo « Lui li »— 5 valvole e 
3 gamme; 

— il mod. 522 « Paganini » e il mod. 

541 « Gounod * dalla linea originale, 5 

valvole, serie rossa, Philips e 4 gamme; 

— i mod. 542 e 543, rispettivamente 
<< Bellini » e « Beethoven », 5 valvole e l 
gamme; 

— il radiofonografo « Puccini » mod. 
1642, tì valvole e 4 gamme; ed infine il 
radiofonografo d’alta classe a 7 valvole 
e 6 gamme, con mobile lussuoso, finemente 
lucidato, mod. 1741 « Mascagni ». 


faMtìeanti 
Jiadiaìip alatoli 
{Dilettanti 

nei vostri apparecchi montate esclusiva- 
mente le nuove resistenze a corpo con¬ 
ducente 1CR perchè, oltre a possedere tutti 

1 pregi delle migliori resistenze in com¬ 
mercio . 

non si interrompono, sopportano i sovraccarichi ssnza 
guastarsi, durano indefinitamente, costano meno. 

Ri chiedete/e alla 

INDUSTRIA COSTRUZIONI 
RADIO MARZOLI 

Via Fronchetti N. 3 ■ MILANO - Telefono Ó5444 

che le spedisce ovunque contro rimessa an¬ 
ticipata al prezzo di L 8 per 1/4 W; L. 9 
per 1/2 W; L. 14 per 1 W; L. 23 per 

2 W ; L. 35 per 3 W: per qualsiasi va¬ 
iare ohmico. Sconti per forniture importanti. 


PHILIPS RADIO - MILANO 

La Philips Radio, la cui produzione a li¬ 
bracela vari campi dell’industria, si pre¬ 
sentò alla Fiera Campionaria di Milano 
con una ricca produzione. Tra le numerose 
realizzazioni, ci è doveroso segnalare una 
serie di valvole riceventi a caratteristica 
europea; una vasta gamma di ricevitori 
tra i quali : 

Il Radiofonobar DI670A, 6 valvole 
più indicatore ottico di sintonia; 

il RI561.V - 5 valvole; 

il R1460A - -1 valvole; 

- II BT471A - 4 valvole, due gamme 
d'onda, con mobile particolarmente ele¬ 
gante; 

il R1276A - 4 valvole, due gamme 

fFonila ; 

il Radiofonografo da tavolo IH470 
a 4 valvole. 

La Philips Radio espose pure un in Ir 
lessante forno a radiofrequenza, 

TERZAGO - MILANO 

La ormai ben nota Casa milanese, ipe- 
eializzatasi con successo nella costruzioni 
di lamierini, soprappacehi ed accessori 
vari per trasformatori, induttori vari e 
motori, si è presentata quest’anno aita 
Fiera Campionaria di Milano con un ric¬ 
chissimo assortimento di tali prodotti. 
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iaratura del gruppo P. I viene eifeltuata 
ponendolo esattamente nelle condizioni di fun¬ 
zionamento, 

n'apparecchio radio, allestito m modo da con¬ 
sentire l'immedialo cambiamento dei gruppo, 
serve a provare l'allineamento, e nello stesso 
tempo permette di collaudare il gruppo dal 
punto di vista della sensibilità.. 

L apparecchiatura di prova è molto semplice 

Sì tratta di un generatore di segnale, e di un 
voltmetro d uscita, esattamente come per la tara 
fura di un apparecchio radio completo. 

Uno stabilizzatore di tensione elimina le diffe¬ 
renza che potrebbero essere imputate alle varia¬ 
zioni di rete 
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Col lega ri Nazari no, nato a Milano il 5 die e mòte 1910, è un autodidatta . Si occupa di radiotecnica 
dal 1924 , Nel 1929 e nel 1930 pubblicò i suoi orimi articoli tecnici su Radio per tutti • e su ■ V ari 
renna*. Da allora è assidua collaboratore della nostra rivista. Nel 193u, tra gli articoli che inviò a 
* i’antenna* t particolarmente interessanti uno sulla modulazione di frequenza ed un altro su itti dupli¬ 
catore di suo progetto thè succo ò vasti echi in Francia, Germania c Stati Uniti. Nel 1938 brevetto il 
ricevitore super ’i 1, noto con il nome di Radio Roma, costruito in 40.000 esemplari per lo Stato, t ’ 
autore di numerosi altri b svetti. Nel 1940 nitro alla Radio Marcili quale progettista c vi rimase sino 
al settembre 1943. F.' autore di un volume sulle G. C , di uno sulle valvole riceventi v dij'inqiie monografie. 
Si p res unta nuovamente ai iett ori ce i' an tea n j , con q u es t o ìn te re ss un t iss im o articolo di a ttuali tà 
che svolge con la consueta chiarezza e con profonda cognizione di sperimentatore. 


I M i R A C O 1. ] 

DELL’ALIMENTAZIONE ad IMPULSI 

di N. Gal lega ri 


6089 5 

La tecnica dei « radar » lui portato indubbiamente ad ap¬ 
profondire molle cognizioni, ad affrontare nuove soluzioni 
cd a trovare nuove vie. 

L dilettanti di onde corte non pedono assolutamente igno¬ 
rare queste conquiste e, fedeli alle loro tradizioni, debbono 
siui lì urne ed esperi meniamo le applicazioni. 

Vogliamo qui parlare di un sistema particolare di ali¬ 
mentazione delie valvole, in irasmis-ione. che permette di 
ottenere risultali veramente miracoloni e che con tutta pro¬ 
babilità può essere impiegato anche per le trasmissioni ra- 
diotdegralidie comuni ad O.C. con esito soddisfacentissimo. 

11. principio mi! quale tale sistema di alimentazione si 
ba-a è il seguènte. I na \alvola può es-. re sottoposta inter¬ 
nai tenie mente. per periodi di lire ve durata, a tensioni ed a 
correnti di alimentazione di gran lunga superiori a quelle 
normali di alimentazione continua e pertanto può, durante 
lai» istanti di funzionamento, fornire una potenza di liscila 
molte volte superiore a quella che potrebbe dare col siste¬ 
ma connine eli alimentazione. 

Si tratta dunque di alimentare la valvola u ad impulsi » 
es-ta in modo discontinuo con un metodo che, mentre non 
offre -eri** difficoltà per la Ira-missione radiotelegrafici! 
che in tale nodo viene a risultare modulata con nota co¬ 
stante, non può essere applicato per la trasmissione radio¬ 
fonica 'almetio per ora). 

I rii ni tati che eoo tale sistema di alimentazione -i otten¬ 


gono sono, come diremmo, strabilianti. Si vede ad esempio 
una piccola valvola costruita per erogare 10 watt fornire una 
potenza dieci volle maggiore con la massima facilità, senza 
per questo riscaldarsi nè assorbire datt'alimentatore potenza 
maggiore di quella die le necessiterebbe per erogare 11) watt ! 

Ma procediamo con metodo. 

I limili di funzionamento di ima valvola sono impo-ti 
essenzialmente ila questi tre elementi: li potenza massima di 
dissipazione che è quella che si trasforma in calore s» li 1 1 "i-.- 
nodo e che non può colere superala -e non hi vuole che 
questo arroventandosi comprometta il vuoto o si danneggi; 
2l ('missione elettronica totale che è condizionata alla capa¬ 
cità di emissione del catodo, ossia alla sua superficie, alla 
qualità dell’ossido che la ricopre ed al calore die gli viene 
conferito dal filamento; 3) isolamento degli elettrodi die 
devono ovviamente resiste e a tutta la tensione di alta fre¬ 
quenza più quella di alimentazione che 1 t forma duranti 1 
il funzionamento a piena potenza. 

Normalmente, di questi Ire elementi, quello die prindp.ib 
mente interviene a limitare il funzionamento della valvola è 
la potenza massima di dissipazione, in quanto la valvola sa¬ 
rebbe in condizione, con diverse tensioni di alimentazioni e 
di polarizzazione, dì fornire una corrente anodica ben più 
elevata (se l’anodo resistesse) e l’isolamento degli elettrodi 
potrebbe, in generale, sopportare tensioni assai più alte di 
quelle cui è sottoposto, durante il funzionamento normale 
con !» ma-v-ima potenza di dissipazione. 
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Nota dunque la massima potenza di dissipazione della 
valvola, essendo questo un dato fornito dai costruttori, sarà 
implicitamente stabilito il massimo livello di calore che ra¬ 
ntolo sopporta e elio in ogni caso non deve essere superato. 

1/ ora chiaro che se in luogo di far hinzionare la valvola 
in modo continuo la -i fa lavorare ad intervalli molto brevi, 
-i possono applicare durante delti intervalli tensioni e cor¬ 
renti assai più alle pur ottenendo nel complesso lo stesso 
riscaldamento medio dell'anodo e rimanendo quindi nei 
limiti della potenza dissipata prescritta. 

Così, ad esempio, se la durata del periodo di funziona¬ 
mento è uguale a quella degli intervalli, è chiaro che sarà 
possibile giungere ad una potenza dissipata istantanea dop¬ 
pia; se la durata è metà deirintervallo si può giungere 
al triplo di pot ir/a, >e la durata è un quarto la potenza può 
essere cinque volte tanto e così via. 

In generale, -e T e la durata deirintervallo di riposo e t 
è il tempo durante il (piale si fa funzionare la valvola 
ihg, lL dividendo T per f, si ottiene un numero che indica 
di quante volle la potenza istantanea può superare quella 
massima prescritta per il funzionamento normale continuo. 

iVi quanto riguarda la potenza necessaria all'alinicntazio- 
ne di una valvola funzionante in queste condizioni, si ha ov¬ 
viamente le necessità di disporre di tensioni più elevale ma 
in compenso di intensità in corrispondenza minori in quanto 



provvederanno i condensatori di filtro a fornire durante 
l impul-o, tutta i'intcnsità occorrente, potendosi essi como¬ 
di; ni ente ricaricare durante ['intervallo. 

8e sì pensa che la « portala » del trasmettitore è propor¬ 
zionale alla potenza istantanea irradiata, è chiaro come sia 
possibile con una piccola valvola e con poca potenza di ali¬ 
mentazione, ottenere gli -tessi risultati che si avrebbero 
con una valvola mollo più grande e con potenza mollo mag¬ 
giore usando l'alimentazione coni intuì. 

Natura Ini ente, come diremmo, la moltiplicazione non è 
illimitata perchè interviene L’isolamento della valvola a por¬ 
re il limite < scariche interne o esterne, vuoto imperfetto 
ere. o rinstiffieieu/a del catodo ad omettere il quantitativo 
di elettroni richiesto durante gli impulsi di funzionamento. 

La tecnica produce oggi valvole di dimensioni ri¬ 
dottissime ipoco più di una comune « balilla») capaci di 
sopportare tensioni di alimentazione di oltre J200 V ed il 
cui catodo può dure erogazioni istantanee di 12 V. Que- 
"te pìccole valvole pos-ono fornire (piasi 2 kVV ad impulsi! 

Anche con valvole riceventi di potenza è però possibile 
fare delle interessanti esperienze ron L'alimentazione ad im¬ 
pubi e così dicasi delle piccole valvole trasmittenti normali, 
Lutto -la a -cogliere dei tipi in cui ri-nlamento sia molto 
buono e il cui catodo sia « generoso ». 

Ma non è qui E ulto. Se si effettuano trasmissioni direzio¬ 
nali, si pensi che esiste un'ultra possibilità di moltiplicare 
la portata; questa possibilità è data dall’uso di a riflettori » 
che consentono di concentrare tutta la potenza in una unica 
direzione. Ora, se concentriamo in un angolo di 45 n Lutta 
l'energia che senza riflettore verrebbe distribuita sui 360’ 
(Mboriz/onle, è chiaro die reffetto è. grosso modo, otto 
volle maggiore, come < loe -e fa potenza del trasmettitore 
fosse ben otto volle più alta! 

brodo die ora tutti i lettori avranno capito i] segreto dell# 




elevatissime potenze emesse dai k radar » [tur con valvole 
e potenze di alimentazione a-sai modeste. 

C 1 R C LITI 

Veniamo ora ad esaminare i principali melodi che d 
possono -eguire per far funzionare delle valvole ad impubi. 

Il sistema di gran lunga più semplice è quello detto per 
« falla di griglia » che permette di ottenere il funziona¬ 
mento ad impulsi di una valvola osculatrice senza rimpiego 
di valvole supplementari. 

11 circuito che applica questo sistema è quello di lig. 2. 
oso non si differenzia da quello di una qualsiasi valvola 
funzionante da autoscillatrice se non nei valori della capa¬ 
cita e della resistenza di griglia (Ji, e Cd e della tensione 
anodica applicata che è assai più elevata. 

fi funzionamento è il seguente: 

Non appena il circuito entra in o-dilazione, e .-senti o L 
strettamente accoppiato ad L a , sorge in griglia una corrente 
di rcttilicazione che causa una caduta di tensione ,in R che 
tende a polarizzare negativamente la griglia stessa. 

V causa della presenza di Gì questa polarizzazione non 
raggiunge istantaneamente il suo valore imissimo, ma richie¬ 
de il tempo necessario per caricare Ci- Quando la tendone 
negativa, che si è formala così in griglia, è aumentala oltre 
un certo valore essa blocca la valvola che in conseguenza 
cessa di funzionare. Da questo istante* la valvola resta 
bloccala finché il condensatore Gj non d è scaricato sii 
Ri sino ad un valore di tensione ihe permetta alla val¬ 
vola di innescare di nuovo Toscilla/ione. dopo di che il 
ciclo d ripete automaticamente. 

brattasi qui di quel fenomeno noto eoi nome di « oscil¬ 
lazione di rilassamento ». 
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Se esami ni amo le tensioni e le correnti nei vari punti, tro¬ 
viamo ai capi tli una tensione il cui andamento è raffi¬ 
guralo in 1 di fig. 3. tipicamente definito a « dente di 
,-ega », i cui picchi sono negativi dal lato della griglia. Per 
quanto riguarda rintensità della componente continua che 
scorre nel circuito anodico si rileva un andamento raffigu¬ 
rato in lì della stessa figura ossia ad « impulsi » veri e 
propri, lutine ai capi del circuito oscillante oppure della 
bobina di aereo troviamo una oscillazione come è raffigu¬ 
rala in 0 della stessa figura ossia una serie tli a treni » 
tli oscillazioni, analoga a quella che si ottiene con gene¬ 
ratori a scintilla. 

Se la tensione anodica applicala è tale per cui si rag¬ 
giunge durante l’impulso la saturazione, allora i picchi indi¬ 
cati in lì si appiattiscono in testa assumendo l'aspetto di 
quelli di fig. 1. 

! vari clementi giuocano come segue: Se si accresce U, 
il tempo per la sua scarica cresce, quindi più lungo è 
l’intervallo T di riposo ossia diminuisce la frequenza degli 
impulsi (ossia la noia di modulazione!. 

Uosa analoga avviene accrescendo il valore di Ri in quanto 
C, si scarica più lentamente. 

L’impulso è tanto più stretto (ossia il tempo t è minorei. 
quanto più l'accoppiamento fra L x ed L à è stretto. Una mag¬ 
giore pendenza della valvola ha lo stesso effetto di un ali¬ 
mento (li accoppiamento ira Li ed L 2 . Analogamente, quan¬ 
to meno v « caricato » il circuito tanto piu stretto è Firn* 
pulso e ciò per il fatto che più rapidamente si formano 
S, i:-ioni negative hi griglia tanto alte da bloccare la valvola. 

Come si comprende dal circuito, la tensione anodica è 
applicata in modo continuo all’anodo mentre la corrente 
scorre ad impulsi. 



I no strumento S (milliamperometro) inserito nel circuito 
di alimentazione non indica ovviamente rintensità dei cin¬ 
goli impulsi ma rintensità media, quella cioè che molti 
[dicala per la tensione anodica deve dare la potenza massi¬ 
ma indicata per quella valvola con funzionamento continuo 
normale. 

Nola la corrente media i dallo strumento S ( fig. 2i, la 
durata dell" impili so t e quella dell’intervallo 7. si può 
conoscere il valore istantaneo f della intensità anodica du 
rante l’impulso; es*a è data da: 

T 

i = i -- 

t 

così ad esempio, se la durata dell'impulso è 1/10 di quella 
dell*intervallo e l’intensità media indicata da $ è di 30 m 1, 
avremo impulsi di 3 >: 100 = 300 mÀ. 

Questa formula permette reciprocamente di sapere, cono¬ 
scendo rintensità istantanea /, quella di alimentazione i c 
la durata dell’intervallo T, la « larghezza » ossia la durata 
dell’impulso : 



/ 

Se il rapporto fra / ed i è grande (ossia fra T e Lì. si 

1 

può valutare T come dato da ~ in cui / è la frequenza 

della nota risultante dal susseguirsi degli impulsi, senza 
commettere grave errore, detraendo poi dal valore trovato 
di T quello che si calcola di t. 

Un secondo sistema per realizzare l’alimemazione ad im¬ 
pulsi consiste nel mantenere bloccata una valvola oscula¬ 
trice. cui è applicala una forte tensione negativa alla griglia, 
sbloccandola durante gli impulsi medinnte la sovrapposizione 
in griglia di una tensione che annulli la precedente durante 
gli impulsi 'stessi (fig. 4j. 

A tal fine basta applicare una tensione alternata il cui 
valore in prossimità della cresta si avvicini a quello della 
tensione negativa che blocca la valvola (la eguagli o la 
superi di poco) (fig, 5). In questo caso la valvola si sblocca 
solo quando la differenza fra le due tensioni di polarizza¬ 
zione, quella continua e quella alternata, scende ad un 
valore tale per cui la valvola resta praticamente senza pola¬ 
rizzazione in griglia o con un valore tale di polarizzazione 
da permettere l’innesco. 

1 ri questo caso Ù. ed Ri hanno valori e funzioni diffe¬ 
renti da quelle di fig. 2. R x serve da disaccoppiamento e 
da resistenza di sicurezza ed il suo valore è notevolmente 
più basso che nel caso di fig. 2, cosi C\ serve esclusiva- 
mente per il passaggio alla griglia dell'alta frequenza pel 
rinnesto e periamo il suo valore è bene sia piccolo cosic¬ 
ché non influisca sulla durata degli impulsi. 

La durata degli impulsi si regola agendo sulla tensione 
allei nata applicata nel circuito di griglia oppure sulla con¬ 
tinua o i -ii entrambe, la frequenza degli impulsi è data 
esclusivamente dalla frequenza della tensione alternala ap¬ 
plicala. 

Infine, in luogo di una vera e propria tensione alternala 
in griglia si può applicare una tensione ad impulsi ricavala 
da un generatore di impulsi apposito, ma non vogliamo qui 
occuparci dei generatori di impulsi volendo restare nel- 
l'argomento. 

Si può anche alimentare l’anodo di una valvola oscula¬ 
trice normale con corrente alternata « ritardata a da una 
tensione negativa, in modo che all'anodo giunga tensione 
positiva solo durante una parie del semiperiodo positivo del¬ 
la tensione alternala alimenlaLriee. E’ questa una alimenta¬ 
zione diretta della valvola con impilisi, essa ha Tinconve 
niente di richiedere però tensioni mollo alte. 

Sorvolando ora sulla descrizione di numerosi altri modi 
di far funzionare una valvola osci Matrice ad impiliti, venia¬ 
mo ora ad alcune utili considerazioni generali. 

Sappiamo che quando si modula una oscillazione persi¬ 
stente -i producono delle laude laterali fa cui rateniùone di- 
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prude dalla frequenza moduiatrice. i\cl raso della trasmis¬ 
sione ad impulsi >i ha un tratto intermedio deH’impulso 
i quello che all’oscillografo si rivela piano, al sommo del- 
rimpulsoj in cui pratieantente l’oscillazione non è modulata 
e quindi non >i hanno per esso bande laterali. Viceversa, 
in corrispondenza dei due fianchi dell’impulso si ha una 
modulazione corrispondente ad una elevata frequenza mo¬ 
dula trice (tanto più alla quanto più ripidi sono i fianchi) 
e quindi produzione di bande molto larghe. Quindi l'impul¬ 
so, osservato « al rallentatore » è, durante il rapido incre¬ 
mento, con bande, poi per un certo periodo di tempo 
senza bande, poi con bande di nuovo al decremento. 

Ciò vuol dire che la trasmissione ad impulsi è ricevibile 
''U largo tratto di frequenze (causa le bande) ma che l’ener¬ 
gia che si rapla in rimonta perfetta rimane buona non 
ostante le bande. 

Quanto più l’impulso è a rettangolare » ossia a fianchi 


rìpidi, tanto migliore è il rapporto fra energia captata in 
sintonia e quella sprecata nelle bande. 

L'impiego di frequenze i idu-lriali od acustiche nella pro¬ 
duzione dì impilisi ne limita per ora l’upplicazione alla 
sola telegrafia, ma stringendo oppori linamente la durata 
degli impulsi e quella deJi intervalli -ì può giungere spe¬ 
cialmente su onde ultracorte a frequenze dì modulazione 
molto elevate. » -primo I opinione che non ia impossibile 
giungere a frequenze ultraai ustiche r : ia in tale modo 

pos.-ibile utilizzare que ; j vantaggio' » -interna anche per 
la radiotelefonia. 

Comunque è bene fare ampie e orrienze per ora in grafia. 

Pensi» che ima magnifica ?oddùfazione per un OM sia 
q ella ili ; [ungere imi può ;zi irrisorie a realizzare dei 
« record » di porta 1 .i <■ cln- il -ìslema di alimentazione ad 
inipubi .;ja proprio i T - à adatto uer 'ritingere a tali risultati. 

★ 


INDICATORE DI ZERO 
PER PONTI 

de! Dott. R. Pera 


6098/3 

Per il controllo delPazzeraniento dì un ponte in CA pos¬ 
sono adoperarsi mezzi diversi: dal ricevitore telefonico al- 
Pindicatore di zero con iride catodica. 

Quest'ultimo mezzo, di gran lunga il più sensibile c pra- 
*àcu, viene correntemente impiegato nei laboratori in unione 
ai ponti più svariati. 

Descriviamo qui un indicatore di zero che può essere 
applicato a qualunque tipo di ponte e che presenta alcune 
caratteristiche interessanti, fra cui V indipendenza dalla fre¬ 
quenza di alimentazione del ponte e* la possibilità di azze¬ 
rare correnti contìnue. 

Tali prerogative fanno sì che esso possa essere utilmente 
impiegato anche per altri usi: controllo nei battimenti di 
generatori di alta e di fiasca frequenza, osservazione di fono¬ 
ni: ni di carica e scarica di condensatori, ecr. 

Circuita. ha premessa che debba potersi amplificare an¬ 
che la CL comporta rimpìcgo ili un circuito ad accoppia¬ 
mento diretto fra Lampi ibeatrice e rocchio magico, senza 
, !< un condensatore intermedio. 

La «tvlia è caduta -ni circuito Loftin-WAiite, un giorno 
a--ai largamente impiegato per amplificatori ad alta fedeltà 
<- poi raduto in disumo -'ferialmente per il fatto che, Lali- 
memazione anodica essendo effettuata in serie, si richiede¬ 
vano tensioni particolarmente elevale o addirittura due o 
più sorgenti, indipendenti di I7\ 

La fi g I illustra ii circuito dì principio dell" amplificai ore 
Lùfu'n-U tu t v a due stadi di amplificazione. 

li scgn.de viene applicalo fra griglia e mas-a della prima 
valvola (il i cui viene fornita la tensione anodica dalla 
batteria Bl. 

f a H2 co.-titaisce il carico anodico della I / e nello stesso 
tempo la resistenza di fuga della i'2; sì tenga presente però 
» he attraverso la* H2 si ha una caduta di potenziale, per cui 
-i dine provvedere ad ima adeguato polarizzazione della 
griglia di V2 ; a ciò provvede la Bg che deve compensare la 
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d.d.p. che m forma attraverso la K2 e tiare la necessaria 
polarizzazione negativa alla griglia. 

il secondo stadio di amplificazione è costituito dalla V2 
e non presenta pari irò lari là degne di rilievo. 

Passando all'esame del circuito (fig. 2 dell indicatore di 
zero noti ai ut) come siano impiegate in tutto tre valvole di 
cui una raddrizzatrici . 



Il -eguale viene applicato fra i morsetti 1 e 2; il morsetto 
.1 serve nei casi in cui al segnale d’ingresso sia frammista 
della CC che andrebbe a turbare l’operazione di azzera¬ 
mento. 

Ciò può avvenire, per es., in un ponte per elettrolitici 
dove è presente una tensione di polarizzazione n in un 
ponte per la misura dell'induttanza incrementale. 



Il potenziometro da 1 MQ erve a regolare ìa sensibilità 
dell'apparecchio e a portare Pan polo d’ombra dell’iride 
catodica nelle migliori condizioni per l’osservazione. 

I diodi de!TEBC3 rimangono inutilizzati c possono sìa 
essere lasciati liberi che collegati a massa. 

La polarizzazione dell’EBCB è ottenuto attraverso un par¬ 
titore e il catodo attraverso 1000 Li va a massa. 

La polarizzazione dell’EM4 è ottenuta a neh’essa tramite 
un partitore di tensione che comprende anche un potenzio¬ 
metro semifìsso che viene regolato una volta per sempre 
al valore più opportuno e che sì trova nella parte interna 
dell’apparecchio. 

Del sistema di accoppiamento fra le due valvole abbiamo 
già discusso. Un’ultima particolarità degna di rilievo risiede 
nelTalimcntazione che è ottenuta rettificando una sola se¬ 
mionda e collegando in serie i due avvolgimenti AT del tra¬ 
sformatore di alimentazione. 

Dato il basso consumo anodico dell'apparecchio la ten¬ 
sione presente ai capi delTelettrolitiro A mantiene intorno 
ai 500 V. il che equivale ad una tensione anodica di circa 
250 V per ciascuna valvola. 


MONTAGGIO 


l/amplificatrice è la sezione biodo a della EBC3. mentre 
LEM 1 è l'indicatrice ottica. Come raddrizzatrice è stata 
impiegata ua'F/4, valvola forse non troppo facilmente repe¬ 
ribile in questo momento e sostituibile con altri tipi corri¬ 
spondenti. In ogni caso e consigliabile Limpiego di una 
raddrizzatrice a riscaldamento indiretto che. evitando la 
formazione di tensioni di punta, salvaguarda il condensatore 
elettrolitico di filtro. 


; ma 



Era i diversi sistemi di montaggio per il nostro indica¬ 
tore di zero abbiamo scelto quello a pannello orizzontale 
ehe risulta indubbiamente più comodo per l’osservazione 
dell'angolo d'ombra dell’occhio. La realizzazione è chiara¬ 
mente visibile dalle foto e dai piani di montaggio. Il telaio 
interno ha una forma particolare e su di esso si appoggia 
un supporto mobile per l'occhio magico. 

Mentre il pannello frontale è in alluminio, il telaio inter¬ 
no può essere anche in ferro. 

II tutto è verniciato con vernice nera ghiacciata e le inci¬ 
sioni sul pannello sono state eseguite col pantografo. Il 
quadrammo della sensibilità è in alluminio ossidato nero 
e graduato da 0 a 10 su circa 270°. Non vi sono particolari 
accorgimenti da seguire nella posa dei collegamenti; si 
eviterà solo di tenere troppo prossimi alla massa i colle¬ 
gamenti per evitare capacità verso ma->a che diminuireb¬ 
bero la resa alle frequenze più alte. 

Terminato il montaggio elettrico Tappareechio dovrà 
senz'altro funzionare; eseguita una messa a punto della po¬ 
larizzazione di griglia della EMI non resterà altro da fare. 

La sensibilità delTapparecchio è assai elevata : a titolo 
informativo diremo ehe si riesce perfettamente a controllare 
Tazzeramento di un ponte alimentato con soli 6 V CA 
misurando resistenze dell’ordine di qualche centinaio di MO. 

★ 
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CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA 

DEL SISTEMA ASSOLUTO Di UNITÀ GIORGI 
E DELLE EQUAZIONI DIMENSIONALI 

di L. Bramanti 

In arguito alle numerose richieste fievutunteci da parte dì lettori desiderosi di 
avere delucidazioni, riguardo t'esatta simboleggia tura delle unità Meccaniche rd elet¬ 
triche che ricorrono nella pratica ([uotidiana. rd allo scopo* rii fugare le eventuali 
incertezze sulla grafia e 'utll'nso di esse, abbiamo creduto far cosa utile, raccogliere 
<pù rii seguito le norme che. essendo state retinite in diversi congressi internazionali 
rii essendo state a p pronai e a stragrande maggioranza. (lenona essere universalmente 
seguile. 

Ifautore si è riferito al sistema assolalo rh unità Giorgi , in (manto, essendo 
l'unico che oggi sì insegna nelle scatti e superiori , ajtpurc destinato ad una sempre 
maggior diffusione. .1 tale trattazione segnanti filmiti appunti salir, eguazitmi dii urti¬ 
si anali rd alcuni esempi sul biro uso. 


GRANDEZZE E O N I) A M EN TALI 
E DERIVATE 

M definisci* grandezza ogni elemento geo 
metrico, tìsico,, ece. del quale sia possibile 
definir la misura mediante il rapporto 
con altra della stessa specie assunta come 
unità. 

Per fare degli utili esempi, nel campo 
geometrico sono grandezze gli angoli, i 
segmenti, U superfìei, i volumi; in cine¬ 
matica le voler ila e le accelerazioni; in 
meccanica le masse, le forze, i lavori, It¬ 
ilo lenze; in elèttro tecnica, ancora le poten¬ 
ze, le tensioni, le intensità di corrente, le 
resistenze elettriche, le capacità, eco. 

Per poter attribuire un valore numerico 
a ciascuna grandezza fisica è necessario 
prefissare, ira le grandezze della medesima 
mi Pira, ima grandezza particolare clic 


prende il nome di unità di misura della 
classe di grandezze presa in considera¬ 
zione. 

Teorica mente, allorché si ha una serie di 
grandezze della stessa specie o, come pu¬ 
re si dico, per un motivo che meglio ve¬ 
dremo, tìi uguale dimensione* la scelta eli 
una qualunque fi i esse tinaie unità di 
misura é del tutto arbitraria. Varie con¬ 
siderazioni ci guidano pero nella scelta e 
fanno sì clic essa cada su quella gran¬ 
dezza che meglio risponde alle esigenze 
della pratica e della universalità. 

Similmente, allorché si ha a che fare 
con più grandezze ili diversa specie, nul¬ 
la vieta di prendere, per ciascuna di esse, 
l'unità di misura che più ri aggrada. An¬ 
che in questo caso sarà conveniente, siic¬ 
ele in previsione dei legami ehe possono 
ujssislere Ira le varie grandezze, fissale 


opportunamente le unità si da rendere in 
particolar modo semplici le relazioni di 
vario carattere ehe legano tali grandezze. 

Anzi é possibile, scegliendo opportuna - 
mente le unità dì alcune di esse, fare 
risalire a queste tutte le altre, con un au¬ 
mento non differente di praticità. 

Si perviene in tal modo ai concetti, 
puramente convenzionali, ri i grandezza 
fondamentali e di grandezze, derivate* in¬ 
tendendo con questa locuzione tutte 
quelle grandezze alla cui nozione si può 
giungere mediante la conoscenza delle 
prime. 

Introdotta tale distinzione è sufficien¬ 
te fissare per ciascuna grandezza fonda* 
mentale una determinata unità perchè 
risultino immediatamente individuate le 
unità delle grandezze derivate, non ap¬ 
pena si venga a conoscenza delle rela¬ 
zioni che intercorrono tra le prime e 
h* seconde. 

Determinando il numero di grandezze 
indipendenti, tra il gruppo di grandez¬ 
ze in esame, e fissando arbitrariamente 
un numero di unità corrispondente al 
numero di tali grandezze indipendenti, 
si costruisce un sistema assoluto di uni¬ 
tà. La duplice scelta del tipo di gran¬ 
dezza, tra cui individuare l’unità fon¬ 
damentali'. e dell'unità stessa c unica¬ 
mente limitata da criteri di praticità. 

I tecnici si sono quasi esclusivamente 
orientati verso un particolare sistema as¬ 
soluto di unità che i] prof. Giovanni 
Giorgi propose fin dal 1901 e che il Coll¬ 
ere s so Internazionale di Elettrotecnica 
di Schveningerì (Olandaì internazional¬ 
mente accettò il 21 giugno 1935. Il si¬ 
stema Giorgi ha la particolare caratteri¬ 
stica di scegliere le unità fondamentali 
in guisa che nell'insieme delle unità 


T ABELE V I 


Deneaiinazfeni. imboli, relazioni ad equazioni dimensionali delie priori noli grandezze ed unità geometriche . cinematiche 

e meccaniche del sistema Giorgi 


Grand azza 

Simboli 

delle grandezze 
e relazioni 
dimensionali 

Equazioni 

dimensionali 

| Denominazione delle unità 

Simbolo 
t Ielle unità 

LUNGHE//A 

1 

|LJ 

metro 

m 

Arca 

A=r 

LL’i 

metro quadrato 

m J 

Volume 


n'i 

metro cubo 

in 

Angolo 

a. 

i'i 

radiante 

r 

Numero di -pir# 

\ 

Ci 

«pira 

P 

TEMPO 

/ 

[T] 

-cromìe 

iter 

Frequenza 

/*=! / 

[!-'] 

hertz 

lb, 

Velocità 

V^ì/l 

[LT- ‘1 

metro al secondo 

m sec 

Velocita angolare o pulsazione 
nei moti periodici 

Cì- J.'f 

[T 1 j 

radiante al secondo 

r sec 

Accelerazione 

a ™ v/t 

1 f.T-g 

metro al secondo per secondo 

m/s te* 

MASS \ 

n i 

”TvT 

kilogrammo 

kg m 

Forza 

Ferita 

Il MI j 

newton i 5 1 

N 

Lavoro cd energia 

IV^Fl 

[L : .MT- *] 

joule 

J 

Potenza 

P=*W/t 

fi MT "1 

*>alt 

w 


ili L'unità fli angolo o radiante, é indi pendente dalla scelta dell'unii a di lunghezza, non ha perciò alcuna dimensione. 
i2i il numero di spire r pure privo di dimensione, perquanlo sarebbe preferibile che ciò non fosse per non ingenerare 
confusioni specie nella grandezze elettriche. 

(3) Alla unità di forza, per la quale era già stato proposto il nume dì nix ( forza» e quello di gai (in onore di Galileo), 
la Commissione internazionale di Elettrotecnica, nella riunione fli Torqtmy dell’agosto 10.'Iti, deliberò di assegnare ;i nome 

di newton. 
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Denominazioni. simboli „ relazioni ed equazioni dimensionali delle principali grandezze ed unite elettriche del sistema Giorgi 


6 nitidezza 

Simboli 

delle grandezze 
e relazioni 
dimensionali 

Equazioni 

dimensionali 

Denominazione delle unita 

Simbolo 

delle unità 

Potenza 

P 

[JJMT-*] 

Watt 

W 

iu;>iste\/a 

li 

IR 1 

ohm 

U 

< h.mdui tunza 

G ~ I /R 

IR *3 

riemciu ( 1 

s 

Inienrilà di corrente elettrica 

i- = v P/R 

[LM'VT Al ] 

ampere 

A 

Tensione elettrica 
forza eleitromotrice 
differenza di potenziale 

E: V-Ri 

[LM 1 T R | 

volt 

V 

Quantità ili elettricità 

Q=n 

f LM 1 : r R 1 /| 

coulomb 

C 

Capacità « permei!anza' i 

c=Q/y 

[IR J ) 

farad 

F 

E1 «stanza 

l/C 

[T- ‘R] 

farad 1 

l wt 

Impulso di tensione 

U^Vt 

| l.M -T R I 

volt secondo 

\ ser 

Induttanza 

L — U/i 

ITR] 

henry 

H 

Densità di corrente 

S *= i/A 

[L - M a- ?R- ] 

ampere al metro quadrato 

A in s 

Densità di carica 

1) = Q/A 

[L- l M ! T-' ;R-’ =1 

coulomb al metro quadrato 

C/m 3 

Forza elettrica 

K — V/l 

I MI .T l( | 

volt al metro 

V/m 

Resistività 

p—K/S 

[LR] 

ohm per metro 

£2 ni 

l !on dutlività 

Y=l/p 

[L- 1 R '] 

siemens al metro 

S/ m 

Permeitiv ita 

s =D ‘/v 

|L 1 TR >] 

farad al metro 

l‘Viii 

I lusso magnetico 

q> = Uf Spire 

(LM’/r R'-| 

w eber 

NCb 

Forza magnete motrice 

M — i Spire 

,l.\1 T- / : R 

ampevspira 

4sp 

Permeali za 

A = L/Spire 1 

[TRI 

henry (alla spira 2 ' 

H/tSp’i 

Riluttanza 

0—1/A 

LT- R 'j 

(spira*) airiienry 

iSp" H 

Induzione magnetica 

--■-- - -V — - ^ 

fì - <\>;A 

IL- M' T-' - R | 

weber al metro quadrato 

VfU in* 

f orza magnetica 

Il M/l 

[V X ' R ! 

amperspira al metro 

\sp m 

Permeabilità 

}t=B/n 

|1. TRI 

henry ni metro 

H m 


il) Molto radicato nrll'irso c il mfm. il cui nomo poro hu -.ajwfv di ripiovo. 


derivate vengono ad inserirsi tutte le 
unii i elle In pratica avc\a insegnato ad 
usare già (.a tempo. 

Quello sistema sveglie quali grandezze 
fondamentali: le lunghezze, le masse,, i 
tempi, le resistenze elettriche. 

In esse fissa quali unità fondamenta¬ 
li : il metro . il chilogrammo massa, il 
secondo. Voluti ; cioè, le unità dei cui 
prototipi internazionali ogni nazione pos¬ 
siede copie accurate (me kg), e quel¬ 
le internazionalmente diffuse ed accet¬ 
tate senza restrizioni (secondo ed ohm). 

J1 A-tema, dalle iniziali delle sue uni¬ 
tà. è anche conosciuto con la si eia 

MKSQ. 

NOMI lì SIMBOLI DELLE UNITÀ 
GIORGI. 

luffe Ir unità fondamentali e derivate 
del sistema Giorgi portano dei nomi che 
servono ad individuarle e che, nella quasi 
totalità, sono tolti dalla storia della Fi¬ 
sica. Ad esse sono legati dì nomi di: 

Guglielmo Gilbert f 1540-1603), Isacco 
Newton i 11*42-1727), Giacomo Watt (1736- 


I, HO), Carl i ni Coulomb (1736-1806), Alrs 
sandro Volta l 17-I.V IN27J, Andrea Maria 
Ampère (1775-18361, Carlo Federico Gauss 
11777-18551, Giorgio Simone Ohm (1787- 
1851), Michele Farada) (1701 1867). Giu¬ 
seppe Henry (1707-1878). Guglielmo Fduar- 
do Weber t 1801-1891 i, Funesto voti Sic 
muis ( 18 Ki-1802), Giacomo Clerk Maxwell 
(1831-1870). Alessandro Bell (1847-1020), 
Fnricn Hertz (18.57-1801). 

E* stato internazionalmente si abilito 
elle i nomi delle unità devono essere 
scritti per intero e con lettera ini àale 
minuscola- Si è pure convenuto di scri¬ 
vere voli ampere (senza accento sulla 
prima e} e farad, modificando in tal 
senso i corrispondenti nomi storici. 

] nomi delle unità non prendono il 
-egno $ di plurale e possono essere u- 
sati soltanto quando non sono accani - 
pugnati da valori numerici. Fanno - 
ce zio ne, a questa seconda convenzione, il 
gilbert , il gauss , il maxuell e Voersted 

Per le necessità della pratica si è con¬ 
venuto di usare delle particolari abbre¬ 
viazioni, dette simboli. Esse «i ricava¬ 


no dalia iniziale del nome dell unità. 
Fanno eccezione: l'ohm <12 e 1 hertz 
t H /1 e il weber iWh)# 

Non hanno -imbolo nmic i è detto, 
il gilhvrt . il gauss, il maxivell *• 1 oer¬ 
sted. ohe in verità noti fanno parte dii 
sistema Giorgi. 

I simboli sono «crilti ron lettera 
maiuscola quando i nomi delle corri¬ 
spondenti unità -mio tolti dalla storia 
delia Fi-ùriu con lettera minuscola in 
ogni altro caso. 

i '-imboli delle unità devono e*~ere 
usati quando sono accompagnati da ca¬ 
lori numerici e quando appaiono sugli 
(Visi coordinati di una qualsiasi rappre¬ 
sentazione cari esimia. Si tenga presente 
efm, in base alle suddette convenzioni, 
il simbolo non deve essere seguito dal 
puntino (50 V e non 50 W). 

Poiché in pratica le unità fondamen¬ 
tali e derivate del sistema Giorgi, co¬ 
me di qualsiasi altro ristorna, possono 
pre-entarsi, secondo i casi, troppo gran¬ 
di od eccessivamente piccole, si è .-en¬ 
fila la licer ilà di usare multipli e soG 
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tornititi pii. I multipli c i sottomultipli 
t’i una determinata unità si indicano po¬ 
nendo davanti al noine della stessa un 
particolare prefìsso ed una corrispon¬ 
dente abbreviazione al simbolo della 
unità. I prefìssi e le abbreviazioni in- 
ernazionalmente riconosciuti sono, con 
le grafie sotto riportate, i seguenti: 


misura usata per le lunghezze (metro, 
piede, kilometro. ecc.i e qualshoglia 
l'unità assunta per i tempi l ora, minu¬ 
to. secondo, ere.). la velocità media di 
un corpo è data dal rapporto che esi¬ 
ste tra la misura (nell'unità prescelta) 
dello spazio percorso e la misura (pu¬ 
ra neirunità prefissala! de! tempo irn- 


p 

abbreviazione 

di 

pica 

corrispondente 

a 

ICO 

unità ; 

•J. 

abbreviazione 

di 

m fero - 

corrispondente 

a 

10 

unita ; 

in 

abbreviazione 

di 

milli - 

corrisponden’e 

a 

ih : 

unità : 

c 

abbreviazione 

di 

centi - 

corrispondente 

a 

1 fi¬ 

unità ; 

d 

abbreviazione 

di 

deci 

corrispondente 

a 

lo- 1 

unità : 

l) 

abbreviazione 

dì 

deca 

corrispondente 

a 

10 

unita : 

h 

abbreviazione 

di 

etto 

corrispondente 

a 

io- 

unità : 

k 

abbreviazione 

di 

kilo - 

corrispondente 

a 

1Q ! 

unità : 

M 

abbrevia/ione 

di 

mega - 

corrispondente 

a 

« 

10' 

unità . 


Qualehe esempio chiarirà, ove neces- 
ario, quanto sopra detto. 

Non dobbiamo scrivere mai: una cor¬ 
rente di 10 Amp.. oppure: una capacità 
Ai 20 MII)., come sovente si legge, 
bensì una corrente di 10.1 e una capa¬ 
cità di 20 al'. 

Similmente dobbiamo scrivere : una 
lìtenuazìone di 3 dB (e non DB o db) ; 
una frequenza di 15 kHz (e non Kflz 
<> KII/. ; una tensione di alcuni kilo- 
volt; una resistenza di una diecina di 
megaohm ; eco. 

EQUAZIONI DIMENSIONALI 

Come abbiamo visto le grandezze 
fondamentali scelte dal sistema Giorgi 
sono la lunghezza, la massa , il tempo. 
la resistenza elettrica. 

La lunghezza , dimensione [L], è la 
grandezza fondamentale in geometria. 
Da essa si possono far derivare le al¬ 
tre grandezze geometriche: superficie 
e volume. Infatti In prima si può ri¬ 
condurre al prodotto di due lunghezze, 
dimensione [L 2 ], e la seconda al pro¬ 
dotto di una superficie per una lunghez¬ 
za, dimensione |L*L = I/]. 

In cinematica interviene la seconda 
grandezza fondamentale: il tempo £T]. 
Da questa e dalla precedente grandezza 
fondamentale scendono le altre gran¬ 
dezze cinematiche: velocità ed accelera¬ 
zione. 

In meccanica entra in giuoco la ter¬ 
za grandezza fondamentale: la massa 

[M ) . 

Ecco che, qua-d senza avvedercene, ab¬ 
biamo cominciato a parlare di equazio¬ 
ni dimensionali. 

Ma sono realmente utili, direte voi, 
queste equazioni dimensionali, delle 
quali tanto sovente capita di sentir par¬ 
lare? Abbiate la bontà di seguirmi an¬ 
cora un poco e voi stessi potrete con- 
vincervene. Le equazioni dimensionali, 
se sapute usare, hanno effettivamente 
molta importanza, in quanto ci permet¬ 
tono, ad esempio, dì verificare l’omo- 
genetta di una determinata relazione. 

Anzitutto precisiamo cosa si deve in¬ 
tendere per equazione dimensionale. E’ 
una equazione, meglio una relazione, 
che, per convenzione adottata , esprime 
secondo quali leggi le grandezze deri¬ 
vate dipendono dalle grandezze fissate 
quali fondamentali, indipendentemente 
dalle unità di misura usate. 

Ad esempio, qualunque <da Eunità di 


piegato a percorrerlo. E pure risultando 
tale velocità espressa da numeri diver¬ 
si, in dipendenza delle unità fissate, di¬ 
mensionalmente appare come il rappor¬ 
to di una lunghezza a un tempo. 

Questa relazione tra dimensioni, | L] 
e LT], si schematizza nell’espressione 
dimensionale [ET 1 ]. ( *). 

Dalla prima tabella appare evi 
dente come ogni grandezza geometrica, 
cinematica e meccanica rimanga indivi¬ 
duala quando si conoscano tre sole 
grandezze fondamentali: lunghezza, 

Irrnpo e massa. 

* * * 

Introducendo infine una quarta gran¬ 
dezza fondamentale, per considerazioni 
di praticità è stata scelta la resistenza 
elettrica , dimensione [R], si possono 
definire tutte le grandezze che ricorro¬ 
no in elettrotecnica. 

Si è scelta la resistenza elettrica per¬ 
chè è risultata particolarmente facile la 
costruzione di un campione a carattere 
internazionale. Tale campione è L ohm 
internazionale, resistenza presentata, in 
corrente continua, da una colonna dì 
mercurio lunga 1.063 in avente sezio¬ 
ne costante lunga tutta la sua lunghez¬ 
za e massa di 14,452 gin, mantenuta alia 
temperatura del chiaceio fondente 

(0 °C). 

Tri quanto >i verrà esponendo è postu¬ 
lata la conoscenza delle principali leg¬ 
gi fisiche, conoscenza alla quale, 5n 
molti casi, la pratica di laboratorio ri 
permette di arrivare prima ancora che 
non la teoria. 

Dalla conoscenza della grandezza c- 
lettrica or ora introdotta è immediata 
la definizione del suo reciproco, o con¬ 
duttanza . che pertanto ha dimensione 

fR-’l- 


(1) Una potenza con esponente negati¬ 
vo equivale al reciproco o inverso (Iella 
medesima potenza con esponente positivo. 
Quindi : 

T — 1 =1 / I' ; T — *-ì/T-; ecc. 
Ricordiamo pure che mia potenza covi 
esponente frazionario positho equivale ad 
'mi radicale avente indice uguale al de¬ 
nominatore della frazione che appare 
quale esponente nella potenza, ed il cui 
radicando ha come esponente il nume¬ 
ratore della frazione medesima. 

Se iiitine Tesponente frazionario è prece¬ 
duto da segno negativo si rientra nel cn- 
so piu generale sopra citato. 


A tu per tu 


Gli Amici più vecchi, coloro cioè 
che da più anni ci seguono passo a 
passo, sanno che noi siamo usi 
parlare con il cuore in mano. Og¬ 
gi è necessario, una velia anco¬ 
ra, soffermarci a far quattro chiac¬ 
chiere. Con questo fascicolo è 
Irascorso un anno da che la rivi¬ 
sta ha ripreso la sua pubblicazione. 
Mollo è sfarò fatto da allora per 
portare " L’ANTENNA,,, la nostra 
"vecchia,,, su un piano adegualo 
ai lempi. I consensi ed i plausi che 
da ogni parie ci sono giunti, hanno 
confermalo che la nosfra falica 
non è siala vana. L'appoggio degli 
Amici ci ha sorretto nei momenfi 
più crilici e ci è sialo di sprone nel¬ 
la ripresa. Iniziammo caulamenfe : 
si frettava di riallacciare 'e relazio¬ 
ni con lutti i vecchi abbonali del 
nord e specialmenfe con quelli del 
sud. Si profilava allora anche la 
concorrenza di a lire pubblicazioni 
lecniche che, appoggiandosi a più 
o meno favorevoli condizioni mo- 
menfanee, sembravano imporsi sul 
mercalo. T risulfafi furono, malgra¬ 
do ciò, superiori ad ogni aspette- 
liva. La liralura della rivisfa crebbe 
rapidamenle e preslo si dimosfrò 
insufficiente a coprire luffe le ri¬ 
chieste che ci pervenivano. Onde 
rimediare all'inconveniente del Tal¬ 
lissi rno coslo delle materie prime 
che ci impediva e ci impedisce 
hjtt' ora di sfampare "L'ANTEN¬ 
NA" con un maggior numero di 
pagine, abbiamo condensalo nelle 
poche disponibili gran copia di 
argomenli, diminuendo il corpo 
della slampa e riducendo i disegni 
quanlo più possibile. 

Con grande sacrificio abbiamo 
mantenulo costente ii prezzo del¬ 
la riviste menfre allre pubblicazio¬ 
ni aumenlava.no il loro del 20 e del 
30 u /o- Nella speranza che le con¬ 
dizioni del mercalo rimanessero 
slazionarie avevamo inizialo nel 
fascicolo 17-18 la campagna ab¬ 
bonamenti per il 1947. Purtroppo ie 
speranze si sono rivelate solo teli 
ed oggi, di fronte alla dura realtà, 
ci sentiamo in dovere di mettere sul 
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son i lettori 


bianco, il nero... di qualche cifra. 
Durante queste ultimo mese la car¬ 
te ha subite un aumento notevole, 
dal 40 al 50“ la mano d'opera è 
rincarata di circa P8Q%; il prezzo 
dei ciichès è quasi raddoppiato... 
Eccoci quindi costretti a rivedere 
la nostra posizione e, cosa quan¬ 
te mai incresciosa, a ritornare sui 
nostri passi. Però (fortuna che c'è 
un però...) la riviste verrà stampa¬ 
te su carta più robusta ed avrà ot¬ 
to pagine a colore in modo che 
ne! complesso “L'ANTENNA,, si 
presenterà ai lettori in una migliore 
'-teste tipografica. Anche e sopra- 
lutto il contenuto sarò maggior¬ 
mente curato. Questi migliora- 
menti che sono in certo qual modo 
,1 corrispettivo della costretta revi¬ 
sione del prezzo di vendita e che 
gradualmente iniziano, come vi sa¬ 
rete accorti, da questo stesso fa¬ 
scicolo, vogliono dimostrare come 
da parte nostra si faccia il posi- 
sibiie per venire incontro ai desi- 
deri ed anche in un certo senso ai 
diritti dei lettori e degli abbonati. 
Pertanto, in conseguenza di quante 
sopra esposto, a partire da questo 
fascicolo (30 novembre 1946) il 
prezzo di vendita della rivista vie¬ 
ne portato a L. 80 e l'abbonamen¬ 
to a L. 800 Hó (i.g.e.). I nuovi ab¬ 
bonati che verseranno la quota di 
abbonamento entro il 31 dicembre 
riceveranno in omaggio gli ultimi 
numeri dell’annata in corso. Tutti 
indistintamente potranno usufruire 
delle agevolazioni elencate detta¬ 
gliatamente nei fascicolo 17-18 ed 
altre ancora, in vìa di elaborazio¬ 
ne, che presto comunicheremo. 
Siamo fermamente convìnti che cia¬ 
scuno comprenderà i motivi che 
ci hanno portati a queste decisioni. 
Non possiamo terminare che au¬ 
gurandoci una prossima effettiva 
stabilizzazione de! mercato, stabi¬ 
lizzazione che, permettendo un 
certo respiro, consentirà una più 
serena e completa realizzazione 
dei nostri progetti. 
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Conosciamo tutti 1 *effetto Joule. Per 
esso un resistere (2), percorso da cor¬ 
rente elettrica ; i riscalda. La potenza 
P (misurata in iratt) dissipata dal 
resistore per effetto Joule, è data dal 
prodotto del valore ( in ohm i della re¬ 
sistenza R e del quadrato dell*intensità 
di corrente i che circola nel resistere 
smesso (misurata in ampere). Si può 
quindi scrivere: 

P = Ri 3 da cui i= \ P/R [11 

Questa semplice formula che lega 
delle grandezze. P ed R . delle quali 
già conosciamo le dimensioni, rispetti¬ 
vamente [L 3 MT *] ed [R], ci permet¬ 
te di ricavare Eequazionc dimensionale 
della intensità di corrente elettrica. In¬ 
fatti : 


- [LM^T V, R-fc] 

Sappiamo anche che la potenza P 
(in watt) di una corrente elettrica è e- 
guale al prodotto deila tensione V (in 
volt) e deU'intoiisità di corrente / (in 
ampere ). Ossia: 

P = Vi da cui V P i [2] 

La dimensione di I si ricava imme¬ 
diatamente: 

L 1 MT 

tri - 

1 LM‘a T -V a R- '4 

- |LM'*T- V, 

Vili sollecitamente si poteva perve¬ 
nire al medesimo risultato applicando 
la legge di Ohm: 

i Ri [3] 

dalla quale: 

T V] [R.LM^T-V, R V] 

= [ LM 1 ^ T V , R 1 4 ] 

Come si vede, anche seguendo più 
strade, si giunge al medesimo risultato, 
constatando nncora una volta l’interesse 
particolare presentato dalle equazioni 
dimensionali. 

Dalla nozione di intensità di corrente 
e da quella di tempo ei risale alla co¬ 
noscenza di un’altra grandezza detta 
quantità di elettricità o carica elettrica 
Q. Infatti facendo il prodotto dell’in¬ 
tensità di corrente che circola in un 
conduttore (misurata in ampere ) e del 
tempo (in secondi) durante il quale av¬ 
viene tale movimento, si ha la quantità 
di elettricità (in coulomb) che in quel 
tempo è fluita attraverso una sezione 
del conduttore : 

Q-it [4] 


(2) Il termine resistor? è entrato <ia po¬ 
co neiruso comune. In radiotecnica ci si 
è dimostrati particolarmente cistici a que¬ 
sta innovazione, anche se intei nazional¬ 
mente riconosciuta. Essa trova giustiflca- 
zione nel fatto che comunemente si indi¬ 
cano con diversi termini un bipolo, la 
sua grandezza caratteristica e la sua gran¬ 
dezza specifica. Ad esempio si dice: 

Conduttore , conduttanza, conduttività ; 
condensatore, capacità tpermettanza), 
permettività. 

Per questa ragione è meglio dire : 
lì esistere, resistenza, resistività. 


\Q\ \ LM 1 j T- 7, R— . T] - 

- [LM'-àT ! - R -%] 

Osservando la tavola delle grandezze 
che ricorrono in elettrotecnica, appare 
evidente come, seguendo ad applicare il 
metodo fin qui usalo, si possa giunge¬ 
re a determinare le dimensioni della 
capacità c della induttanza, e come, da 
quelle fin qui viste, si possa passare al¬ 
le grandezze specifiche, quali la densi¬ 
tà di corrente, la densità di carica, la 
forza elettrica, la resistività, la condut¬ 
tività e la permettività, in modo quan¬ 
to mai semplice. 

A questo punto entrano in gioco le 
grandezze eh ttromagnetiche E ondo 
tale argomento particolarmente compie - 
so, non per per particolari difficoltà 
intrinseche, ma per l'Introduzione di 
unità di misura non ancora del tutto 
entrate nell’uso comune, ci pare oppor¬ 
tuno rimandare ad altra volta il letto¬ 
re che fin qui ci ha seguiti, per non 
cadere nella tentazione di fare una <- 
.sposizione Ifrofrpo affrettata e quindi 
sicuramente manchevole. Ad ogni buon 
conto, nella seconda tabella, sono 
raccolte anche tali grandezze o relative 
grandezze specifiche, i simboli di quel¬ 
le c di queste, le relazioni e le equa¬ 
zioni dimensionali, ed infine le deno¬ 
minazioni e i simboli delle unità. 

Ci sembra utile frattanto il riportare 
alcuni esempi che meglio chiariscono 
l’uso delle equazioni dimensionali. 

ESEMPIO DI USO DELLE 
EQUAZIONI DIMENSIONALI 

Primo esempio. Supponiamo che. in 
un problema di elettrotecnica, si debba 
calcolare l'energìa elettrica accumulata 
da un condensatore durante la sua ca¬ 
rica. Di esso si conosca la capacità C 
e la tensione V esisterne tra le sue ar¬ 
mature. Avremo : 

2w, = er [*] 

Poniamo però, per amor di esempio, 
di non ricordare con esattezza tale re¬ 
lazione. Potremo ad ogìii modo scrivere: 

2 Wr = C* V*. [•*! 

o\r x ed y sono due esponenti che pra¬ 
ticamente rappresentano le incògnite 
del problema. Ricordando le dimensio¬ 
ni delle grandezze che appaiono nella 
(**i e trascurando il fattore 2. che es¬ 
sendo un numero puro è privo di di¬ 
mensioni, potremo scrivere la seguente 
identità dimensionale : 

V MT 2 = fTR ? hM‘j T R p 

Perchè Euguaglianza ^opra scritta ri- 
-ulti verificata, occorre logicamente che, 
svolgendo le operazioni indicate al sc¬ 
io mio membro, sì abbia [L 3 MT -1 ]. 
Il problema non ammette che una so¬ 
la soluzione. Infatti, «seguendo le po¬ 
tenze : 

1/ MT 3 = T* R * L* M’te T- te? RV»? 

Ordinando e semplificando: 

Ir MT- 3 = L v W :■ T (-tey-fx) R o ,y- x) 

Ma dovendo essere, ordinatamente: 

L -1. M -> M 

T (- 1 tx + M T R V*i? x) = ro^i 

{Segue a pag. 159) 
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LA PAGINA DEL RADIANTE 

ANTENNE ORIZZONTALI 

di G. A. Uglielti 

(Conunuaz-Jone e tfne, vedi nn 11-14 16). 



Nell'articolo apparso nei nn. 13-1 1-1S-16 de « l'antenna'» 
erano stale esposte le proprietà ed i dati di calcolo fonda- 
mentali relativi alle antenne orizzontali con particolare ri¬ 
guardo alle bande di Lra>uiis.-ione ili feti autistiche: qui di 
seguito si parla dell'impiego di queste antenne su più lun¬ 
ghezze d'onda (trasmissione armonica! e delle loro proprietà 
direttive. La numerazione tanto delle formule, quanto delle 
ligure, prosegue quella dell'articolo citalo. 

IMPIEGO SI PIU’ I HEQLENZF 

Un'antenna orizzontale, alimentala da una linea di tra- 
smi.*sione monofilare non sintonizzala può essere dimensio¬ 
nata in modo da funzionare non solo su una frequenza, neri 
anche su più frequenze. Per es. 4 possono costruire an¬ 
tenne che funzionino in modo ugualmente soddisfacente su 
7-1 MHz (40 metrii; 15 MHz (20 metri : 30 MHz (10 metri!; 
come pure su 80-40-20-10 metri, poiché non si ha il grave 
disadattamento d'impedenza della linea di alimentazione 
che si ha invece con altri 4-temi. 

LiTantemia orizzontali 1 su 1/2 lunghezza d'onda tad e*, 
su 7.5 MHz) entrerà in risonanza anche alle armoniche di 
7.5 MHz ossia anche su 14.28 MHz e quindi può essere 
impiegata anche per trasmettere su queste frequenze. Tut¬ 
tavia sì è visto nell articolo precedi ite ionie la lunghezza 
n elettrica » delTantenna sia maggiore della lunghezza « fi- 
dea )> che si deve dare alla medesima, per cui mi antenna 
dimensionata per 7,5 MHz (40 metri! è lunga non 20 ma 
solo 19 metri e quindi entra in risonanza su 7,51-15*39411,18 
MHz. Queste frequenze sono ricavabili dalla formula | 4 | : 
[41 f = ì 

dove: I - lunghezza del conduttore di antenna in metri: 
/ frequenza in megahertz: 

K — 150(N- -0.1(51 indicando con \ il numero d’or¬ 
dine delle armoniche integrali esalti di mezze 
lunghezze d'onda, ossìa: 

A 1 =1 per la fondamentale ( 1* armonicai: 
N=2per la 2‘ armonica: 

4 per la Y armonica: ere. 

Per i vari valori assunti da h in funzione di A 4 può 
redigere la seguente tabella [5 J : 


T \bella j 5 ] 


Frequenza 

Lunghezza (Fonda 
sull'antenna 

K 

Fondamentale 



( 1 * armonica ■ 

K 2 

142,50 

2 3 armonica 

/. 

292,50 

4* armonica 

2 À 

592,50 

8 a armonica 

4 K 

1192,50 

16* armonica 

8 /. 

2392,50 


Dalla formula |4j si può subito sapere che non è possi¬ 
bile aver* 1 una antenna che risuoni esattamente sulle bandir 
di ira-missione dilettami-tiche sia di 80 che di 20 metri, 
e ciò a causa della differenza tra lunghezza « elettrica »> e 
n fisica « suaccennata; tuttavia in pratica la risonanza di 
un'antenna, benché ottima, non è così strettamente definita 
da non rendere trascurabili le differenze < 4-lenti. Dovendo 
quindi calcolare la lunghezza di una antenna che sia impie¬ 
gabile per trasmettere su più frequenze che coincidano con 
le bande riservate ai dilettanti, è opportuno dimensionare 
la medesima per la risonanza armonica alle più alte fre¬ 
quenze di lavoro, poiché Terrore che cosi si commette, è 
solo una piccola percentuale di mezza lunghezza d'onda. 
Dovendo quindi determinare la lunghezza di una antenna 
che debba funzionare sia sui 40, sia .ni 20 e 10 metri, è 
opportuno dimensionarne la lunghezza in modo che sia in 
risonanza perfetta sui 10 metri. Quando si viene a lavorare 
fui 40 metri l'antenna sarà solo leggermente più lunga del 
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necessario ; ma non tarilo ria pregiudicarne il buon funzio¬ 
namento. I/errorc t*he così si commette diviene sensibile 
solo quando si terra di dimensionare antenne die debbam» 
funzionare su quattro o più bando di li ammissione (ad 
80-10-20-10 metrii nel qual raso si rende diffìcile ottenere 
un buon compromesso, cosicché si rende necessaria una pic¬ 
cola regolazione ausiliaria. magari mediante una capacità 
variabile, per evitare un notevole disaccordo alle più basse 
frequenze. 

Dalla formula [4j ò rica\ano per le gamme dei dilettali- 
l i i seguenti valori : 


T 1BELU I fi I 


ku rii 1 ■ 

(fanunni -n mulo 

Partii ritinti la 

milri Vii:: 

2,a A muntici 

in tiri «Hi 

ti.,» 4r 

nutrì- 

moniH 

«Hi 1 

S,x Armwkni 

nmtrj MHz 

16 | A • ' i 1 r i r i 

mitri «H* 

33 

SO 3,75 

39 7,69 

19,2 

15,59 

9,59 31,3 

4,7 62,9 

}Q 

40 7,50 

19,5 15,39 

9,6 

31,1S 

4,78 1 62,7 

1 


9,5 

20 15,00 

9,7 30,78 

4,8 

62,3 



4,75 

10 30,00 

4,S 61,5 






l n o-cinpio servirà meglio di altre parole: si voglia co- 
ruire un'antenna impiegabile indifferentemente sia sui 40. 
sia sui 20 e 10 metri. 

La lunghezza dell’antenna per 1(1 metri risulta dalla ta¬ 
bella [ó| di 19 metri, ma si è visto elle cosi facendo essa 
risiioncrebbe anziché a 20 e 10 metri, a 19.5 e 9.6 metri 
per cui si lui un notevole disaccordo, pertanto va calcolata 
alla più alta frequenza di lavoro ossia a 30 MHz (10 metri-. 
Rivai andn / dalla formula II] si ha: 

[7J " l = K/j 

tenendo ora presente thè 30 MHz sono la L armonica di 
7,5 MHz » 40 metri i dalla tabella [5] si ha: 

K - 592.5 

e quindi: 

l = 592.5 : 30 — 19,75 metri 

con io b‘ percentuali di disaccordo sulle \arie frequenze 
sono ridotte al minimo. 

L’adattamento dell’impedenza dell’antenna alla linea di 
alimentazione (« feeder »i. si ottiene eoi legando quest’ulti¬ 
mo a un punto discosto dal centro del filo d'antenna, però 
in quello caso non più di 1/7 ma di 1/6. della lunghezza 
totale dell"antenna, misuralo a partire dal centro. 

L'effetto delle residue onde stazionarie nel « feeder » fili¬ 
lo stadio finale della Irasiliittente può essere praticamente 
e Mulinaio allenendosi a quanto detto a tale riguardo nel 



precedente articolo e calcolandone la lunghezza con la for¬ 
mula [3], 

In fig. 1 è rappresentata l’antenna cosi calcolata e la di¬ 
stribuzione delle varie onde espresse come, curve di ten¬ 
sione. 

DIAGRAMMI POLARI 

l utto le antenne orizzontali hanno proprietà direttive di¬ 
pendenti dalla frequenza di lavoro, dall'altezza dell’antenna 
sopra il molo e dall’inclinazione della medesima. 

Le proprietà di una antenna fanno sì che la radiazione 
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DISCHI 

PER FONOINCISIONE 


• Prodotto di alta classe indispensabile per la 
fonoincisione professionale, artistica, privata 

• Caratteristiche tecniche superiori: fruscio mi¬ 
nimo; truciolo continuo; assenna di eco e di 
pre eco; riproduzioni numerose; invecchia¬ 
mento insensibile 

Q I dischi STEÀ-VOX sono fabbricati nei diametri: 
30-25-20 cm. su anima d'alluminio 
15-10 cm. su ani ma di cartono _ 

co> ' TT 7 . ' v 


S.T.EJL • Coeso G. Ferraris, 131 - Telef, 341211 ■ T 


Il J indiai ilo dico: 

_ Citi mi noco/i/iild mi mici tifone 

fnouo. ma.... addilo olla mio 
falba ! 

o l'amico: 

... io ubo /tornino il mio MPS o 
mi vi hooo mollo fono. 

È un piezoelettrico "do. re. mi. „ 


Chiedete!!] ai migliati livEnditori o diratlamenle alia Casa 

DOLFIN RENATO - Milano 

KADIOPRODOTTJ 00. RE. MI. 

Sede in Milano - Piane Aquila 24 -M 49 B 045 - Telegr. DOREMI - MILANO 


nello spazio avvenga ton intensità maggiore in certe dire¬ 
zioni che in altre, ciò che permette di comunicare a parità 
di potenza su maggiori distanze, ossia equivale ad un au¬ 
mento di potenza della trasmittente. 

I n guadagno da l a 10 dB e il più consigliabile per tra¬ 
smissioni dilettantistiche, poiché il fascio d’onde emesso 
copre uno spazio abbastanza ampio. Guadagni maggiori pre¬ 
sumono direttività più acute e sono quinci meno consiglia¬ 
bili. almeno in via generale. Come già si disse, l'angolo 
intimo di propagazione per onde di 81) -f 10 metri è 29-r 32“ 
sopra /zonte. per i 20 metri Langrio ottimo è 1.5° e 

per i dieci metri circa IO* 12°. sempre per comunicazioni 
su grandi di-stanze. In pratica si ottiene un guadagno mag¬ 
giori' dovuto al a direttività lavorando sui 10 e 20 metri che 
non ui 10 o 150 metri e ciò perchè la concentrazione della 
radiazione secondo direzioni determinate è più accentuata 
alle frequenze alte che mm alle basse; quindi si otterranno 
con facilità umiuagni lini» a 10 o 15 dB >ui IO metri, mentre 
ari 40 metri è dHTicilc superare i 3 ; 5 dB. l a ripartizione 
della radiazione di antenne orizzontali è rappresentata nei 
seguenti diagrammi polari in funzione dei vari angoli ver¬ 
ticali ottimi di radiazione sempre misurati rispetto giroriz¬ 
zonte, nonché in funzione delle varie lunghezze (Venda di 
lavoro e altezza dell’antenna sui suolo. L’altezza dell'an¬ 
tenna dal suolo si indica come dì consueto in lunghezze 
e frazioni di lunghezze d'onda e viene indicata nei diagram¬ 
mi con la lettera fi. per cui una antenna per IO metri alita 
1/4 /. sul suolo sarà .-opraelevata di 10 metri. 

Varrà ripetere che il livello a elettrico » del suolo potrà 
essere in pratica più allo o più basso del livello reale e 
ciò può essere dovuto alla presenza di condutture, metal¬ 
li. ree., per cui questa possibilità deve essere tenuta pre¬ 
sente: la presenza di edifici, ostacoli naturali ed artificiali 
possono modificare specie se molto a ridosso, la direttività. 
L’angolo di ciascun « lobo » può essere letto lungo il pe¬ 
rimetro dei diagrammi polari. L’intensità di campo è indi¬ 
cata come di consueto in decibell. e a questo riguardo si 
lunga presente che una differenza di 5 dB in un segnale 
ricevuto, corrisponde alLineirea a un punto nella « Scala 
R » normalmente impiegata nelle trasmissioni dilettantìsti¬ 
che per indicare Lintensità dei segnali. La scala in cui sono 
stati redatti i diagrammi polari è relativa ad un arbitrario 
livello di segnale preso come segnale-base, pertanto zero 
dB non vuol dire che sia zero anche la radiazione. Con la 
lettera a si indica la lunghezza d’onda in metri: con 
fi L/4: fi — a/2; fi = a si indica una antenna sopraele¬ 
vala sul suolo rispettivamente dì 14: 1/2; I lunghezza 

d onda. 

In lig. 5 è indicato il diagramma polare di un’antenna 
su mezza lunghezza d onila a 30° sopra ['orizzonte per vari 
valori di fi: la linea piena centrale rappresenta in ogni dia¬ 
gramma polare l’antenna. 

In fig. 6 è rappresentato il diagramma direzionale della 
medesima antenna ma per un angolo di ll)“ sull'orizzonte, 
ra.-o di particolare interesse per l’impiego -ni 11) e 20 metri 
'ii grandi distanze. 

(Quando si hanno antenne che funzionano su più lunghez¬ 
ze d'onda ri ha il ca-o che lavorando sulla fondamentale 
ad e-, di 10 metri su I 2 lunghezza d’onda. >ui 20 metri 
(2 : armonica) l’antenna lavori su onda intera, e su 10 metri 
i armonica! su doppia onda, per cui i diagrammi di ra¬ 
diazione variano come è visibile in fig. 7 12 ‘ armonica. 

10 “ -opra l'orizzonte). 

La fig. 9 rappresenta il diagrammi! polare a 30' sopra 
l'orizzonte per la 4 a armonica e la fig. 10. sempre per la 
i k armonica, a 10 ft sopra l'orizzonte*. 

Dai diagrammi polari rappresentati -i vede che general¬ 
mente la massima radiazione si ha perpendicolarmente al 
filo d'antenna, benché non manchino cari (e$. fig. 9 in 
cui si presenti il caso opposto, ossia la radiazione è mas- 
rima in corrispondenza delle estremità del filo d’antenna. 
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oppure si abbia una radiazione su più « lobi » sempre di 
ordine pari inclinati di un certo angolo rispetto al filo 
d'antenna ffigg. 8-11)}, >i ponga quindi la massima attenzione' 
alla orientazione dell'antenna secondo la lunghezza d'onda 
su cui si trasmette e relativa altezza dal suolo tu modo da 
a\ ere la imissima radiazione nella direzione voluta. 

Con uri semplice sguardo ai diagrammi polari di radia¬ 
zione. i dilettanti che hanno già installalo antenne mi mezza 


lunghezza d’onda, rontrollainlo Fallezza dal -nolo della me¬ 
desima e IWienlazume* potranno subito rendersi conto in 
quali direzioni po-^ouo comunicare mi gran i ùiMunze r 
iti quali altre no noland-i come molte marnate comunica¬ 
zioni in ferie direzioni uni . opre -Lino dovute alia pre¬ 
senza li o tu cedi come, rolline, montagne, edifici, ere. ma 
ad mia -empiici; mila uiqio-izitine ileU'nnienna. 

♦ 


NOTE DI ASCOLTO DEL MESE DI OTTOBRE 

I numeri prima dei nominativo indicano l'ora di ascolto 

Piero So.it i (li P$) qr,i 40 l^m N.N’.O. Mi Limo 


METRI 40 

01 XAEY 17$ - 01 G2AFY 489 - 01 GM5YW 458 - 0! I1PA 588 - 02 UA1AT 500 - 02 WÓTYK 380 - 0J W4KTY 480 05 CM4T 380 - 00 I1VUJ 480 - 
09 I1RR 489 - 10 UBI 389 - 10 I1RW 489 - 10 I1CF 599 - 10 I1AA 489 - 11 I1EC 589 - 11 ON4RN 589 - il IiXV 580 - 12 11TF 589 - 13 I1TT 478 - 

13 I1CR ISO - H 11 APT 478 - 13 11 AIA 478 - 14 11CM 589 - 14 UNI 589 - 14 11ZS 488 - 14 I1CW 588 - 1 1 HKM 389 - 14 HFi'A 599 - 15 I1ZZ 589 - 

15 I1STM 589 -15 H39FQ 589 - 15 IIOKR 489 - 15 11SV 489 - 15 MPPA 489 - 16 11TJ 489 - 16 111R 489- in I1CQ 599 - 16 11MV 489 - 10 HAT 599 - 

36 UFI 5SO - 16 11FMO 189 - 16 I1GC 478 - 16 I1GN 478 - 10 MRHB 519- 10 I1PZ 489 - 10 I1XA 589 - 17 I1RMR 580 - 17 11SOR 5S9 - 18 I I AG m - 

10 UFF 580 - 20 I1TW 589 - 20 II IH 489 - 20 G2TDQ 499 - 21 F8TY 580 - 21 IlOX 489 - 21 JlUQ 139 - 21 PAOFL 153 - 21 PA1RC 489 - 

22 F7RC 439 - 22 HA5EW 489 22 GW4NZ 457 - 22 LA9M 138 - 22 UKK 388 - 25 G8HX 599 - 22 SMÙQB 478 - 23 OZ4TY 180 - 21 UA1AN 1-9 - 

23 G2DTD 589 . 2S UA1AO 590. 

METRI 20 

09 SUI US 479 - 09 HB9BS 578 - 09 G3AJA 579 - 09 VE7ZM 5S9 - CO LA4QA 589 - 00 GN4PS 478 - 09 VK3MN 589 - 09VK3CN l$9 - 09 GI2KR 473 - 

10 F3LH 178 - 10 I1RT 478 - 10 OZ5P 599 - 10 11TB 489 - 10 ZL4KZ 489 - 10 VK2ML 189 - 10 UA3KA 5S9 - 10 UQ2RB 4SO - 10 PY6AJ 380 . 

11 PAOGT 178 - li ON4ZI 478 - 1 1 UA1AL 4i9 - 11 ZL4RT 4S9 - 12 PAOLB 589 - 12 SM5LU 489 - T2 PZ!A 489 - 12 ,.B8Q 430 . n 11 OR 378 - 

13 Il uF 500 - 14 OZ4PA 489 - 14 FA8BX 589 - 14 UQ2AB 4S9 - 15 SM7NF 489 - 15 W6RYK 478 - 15 LA4IJ 489 - C 9V 389 - lo LA5R 5SQ - 

17 IISR 488 - 17 F8XK 589 - 17 G8AC 589 17 G4JJ 489 - 17 LA3T 589 - 17 OZ5HT 4S9 - 17 LA4N 589 - 18 OE4LA 578 - 18 YR5K 189 - 

18 VU2FM 589 . 19 G2RG 478 - 21 WSKK 478 - 22 CE3CT 47S - 23 YV5AK. 489. j 

METRI 10 

10 G5XH 489 - 11 G3MI 589 - 13 SU1CD 489 - li D4RTW 489 - 11 G5PW 489 - 11 ZD6DW 189 - 15 G5XA 590 - 15 W1PHS 589 - 15 PY2AC 499 - 

16 LU7AZ 489 - 16 W2EAK 5S9 - 17 G5UR 589 - 17 G3DA 599 - 17 W3KU 439 - 17 OZ4TZ 389 - 17 W8HH 589 - 17 W2EZH 589 - 18 G3GD 489 - 

18 G3MN 580 . 13 W1BFB 589 - 18 W3GBK 489 - 18 PY1MK 389 - 10 XAET 189 - 18 SM3TP 489 - 18 ItVK 378 - 19 OZ7S5 139 - 19 SU1RC m - 

19 W5AX 480. 


I PROGRAMMI DELLA “RAI., NELLE BATTUTE 

di DE SIMON!. MOLINO c SCARPELLI 



L’ANNUNCIATORE - Per improvvisa 
indisposizione del tenore Gigli, canterà 
in sua vece il baritono Tito Gobbi. 


Ogni tanto tu lascia cedere per terra 
le (orbici così diamo un po’ dì varietà 
ai nostri programmi. 


L’user a degli c i !.. 

SCARPELLI (dal travaso) 


DE SI MONI [dal Travaso! 


W MOLINO (da Candido! 
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DHL RIPRODUTTORE ELETTROACUSTICO ALL'AEREO 

1 CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE 

di Adriano Azzali 


6(184 

Dopo aver passalo in rassegna le a- 
normalità di origine elettriche e mec¬ 
caniche relative a] riproduttore elettri¬ 
co acustico (Xum. 5-6, pag. 10 - Nuni. 
7-8, pag. 63), esaminiamo ora i circuiti 
di alimentazione sia per i guasti ad es¬ 
sa imputabili per cause accidentali, eia 
per il normale invecchiamento. 

Tali circuiti si possono classificare in 
tre tipi: 

a i alimentazione in corrente alter¬ 
nata ; 

6) alimentazione in corrente con¬ 
tinua ; 

c) alimentazione in corrente mista 
o universale. 

E’ il primo il più diffuso in Italia e 
riguarda la grandissima maggioranza de¬ 
gli attuali ricevitori ed amplificatori di 
11. F. Come si sa T alimentato re in alter¬ 
nata non fa parte vera e propria dell'ap¬ 
parecchiatura ma rappresenta soltanto 




una soluzione pratica attuata dopo Tav- 
venlo delle valvole a riscaldamento in¬ 
diretto, per rendere Tapparecchio xiiù 
maneggevole ed alla portata di tutti. 11 
ricevitore non può funzionare con cor¬ 
rente alternata ma solo con corrente con¬ 
tinua ed infatti il circuito di alimenta¬ 
zione provvede in questo caso a rende¬ 
re continua Talternata con vari a Geor¬ 
gi meni i t li! l’altro che perfetti. Il ricevi¬ 
tore funzionerebbe molto meglio se fo>- 
se alimentato dalle batterie, ma gli uten¬ 
ti sarebbero spaventati dalle misure di 
ingombro e dalle cure e manovre elle ri¬ 
chiederebbero. 

Questi alimentatori dunque si divido¬ 
no a loro volta in tre tipi: 

1) forniti di valvola raddrizz. e tra¬ 
sformatore di linea: 

2) forniti di \aIvola raddrizz. e au¬ 
totrasformatore : 

3) forniti di sola raddrizzatrice. 

1 circuiti tipici {fig, 1-1A-1B) ci for¬ 
niscono la possibilità di un elenco dei 
guasti relativi ai principali componenti 
che sono: 

1 ) \ ai vola raddrizzatrice : 

11) trasformatore e autotrasformatore 
di linea; 

ni) cellule del filtro. 

GUASTI DELLA VALVOLA 
RADDRIZZATRICE 

V AFA OLA: 1) Bruciata o esaurita 

2) Difettosa 

3) In corto circuito 

1. I n guastò relativo a lale elemento 
è quasi sempre facilmente accertabile 
sia nel caso di valvola esaurita che 
bruciata. Il primo caso conduce ad una 
iurte distorsione e diminuzione di po¬ 
tenza delTappareccbio ed è un difetto 
riscontrabile con un voltmetro. Avendo 
a disposizione L’apparecchio radio non 
è necessario far uso del provavalvole. Si 
misura con un volmelro in e,a. la ten¬ 
done presente alle placche e con uno 
strumento in c.ii. la tendone presente 
'ili fi lamento o catodo. La caduta di 
t nido ne die avviene per effetto della 
resistenza interna della valvola non su¬ 
pera i 20 V con valvole buone. La val¬ 
vola bruciata porta come conseguenza 
immediata il mancante funzionamento 
del complesso. E' però, importante no¬ 
tar-* clic tali difetti non sono general¬ 
mente dei gnu-ti a d*. ma sono la con¬ 
seguenza di un altro guasto che pone in 
•ortoeircuilo In corrente raddrizzata con 


il potenziale di riferimento. Mollo co¬ 
mune è il caso di perforazione del pri¬ 
mo condensatore elettrolitico, dovuto 
i un molta probabilità alla sovratensione 
che d manifesta alTatlo dell’accensione 
delTappareccbio con particolare riguar¬ 
do a quegli apparecchi che hanno lo 
stadio finale servito da valvole a ri¬ 
scaldamento indiretto e che a causa 
doiTinerzia termica del catodo iniziamo 
il loro funzionamento alcuni secondi 
dopo che là raddrizzatrice ha già posto 
sotto tensione tutto il circuito. Altra 
causa non altrettanto frequente è il cor 
1 oc ire ii ito ÀT-massa dovuto al trasfor¬ 
matore d "alimentazione per difetto di 
isolamento tra secondari. Infatti con 
valvole ìi riscaldamento diretto (5Y3. 
etc.i Tawolgi mento di accensione è 
percorso dalla torrente raddrizzata, 
mentre ravvolgimento immediatamente 
vicino sia di AT che di accensione delle 
altre valvole ha genera lineili e un capo 
od il centro a massa. I n cortocircuito 
dovuto a sovratensione mette general¬ 
mente fuori uso sia la valvola che il 
trasformatore stesso. Per la ricerca di 
tali corticircuiti è. sufficiente munirsi di 
un olimeli'o e procedere alla verifica 
degli organi direi!amente connessi alla 
valvola procedendo per esclusione ed 
iniziando appunto dal trasformatore dì 
alimentazione. In tale caso non resta 
che sostituire la valvola. Si può anche 
evitare il ripetersi delle cause che han¬ 
no condotto a tale inconveniente. In 
mezzo abbastanza buono è quello di di 
-porre in serie alla placca od alle piac¬ 
cio* della valvola raddrizzatrice una 
piccola resistenza chimica di basso va¬ 
lore !>) e bassa dissipazione (1/4 Wt 
clu po^sa bruciare interrompendo il cir¬ 
cuito se si verificasse mia forte richie¬ 
sta istantanea di corrente. Tali resilien¬ 
ze aiutano anche a preservare la valvola 
da un esaurimento asimmetrico delle 
placche svolgendo funzione di regola¬ 
trici di tensione entro ceri i limiti. Si 
tenga presente però che questo sistema 
aumenta la re*iutenza complessiva del 
circuito alimentatore e quindi >>* addi¬ 
talo mi circuiti speciali o amplificatori 
in cui lo stadio liliale esige delle forti 
variazioni della corrente assorbita* può 
provocare degli inconvenienti come ad 
C'Cmpio distorsioni o riduzioni della 
potenza d’uscita. 

\neho ['esaurimento quasi improvvi¬ 
do delle raddrizzatrici trova spiegazione 
in un corlo circuito dell’alimentatore 
che però >ì trova generalmente dopo 
l'impedenza di filtro. Comunque sia. è 
buona norma effettuare una verifica del 
circuito prima di procedere alla sosti- 
tuzione della valvola. E* sufficiente mu¬ 
nirsi di un ohlkft'etro e. senza togliere 
Tapparecchio dal mobile, misurare la 
resistenza esistente tra il piedino della 
raddrizzatrice corrispondente al catodo 
o filamento ed il re-to del circuito. Se 
tulio è in ordine -i noterà che l'indice 
dello «frumento subisce un brusco *hil- 
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zo iniziale per tendere poi a zero roti 
lentezza. Questa è una prova delFcffi- 
rienza del circuito. Se l'indice non id¬ 
ioma a zero -i potrà leggere la re-i- 
vtenza che può essere dovuta ad even¬ 
tuali partitori di tensione, ma sarà fa¬ 
cile mediante la legge di Ohm calcolare 
quale -ara la norreni e richiesta e sta¬ 
bilir ( se la valvola può fornirla bonza 
compromettere la propria integrila. 

2. Generalmente le valvole raddriz¬ 
zatrici non presentano difetti complessi. 
Ino. -ebbene non frequente, è quello 
in cui A nota che l/apparecchio funzio¬ 
ne ad intermittenza e può essere dovuto 
a saldatura difettosa allo zoccolo o an¬ 
che nell'inlemo ste-.-o della valvola A 
da provocare all nanamente lo spegni¬ 
mento. 

Se la raddrizzatrice è del tipo ad at¬ 
mosfera gassosa (83) il suo funziona¬ 
mento può disturbare gli stadi Al ., di- 
-Uirbo che si manifesta -otto forma di 
serici inolio continuo o ronzio. Uno 
schermo metallico con fori per creazio¬ 
ne applicato alla valvola o l'applicazio¬ 
ne i i un condensatore a cal ta di capa¬ 


cità 0.5 y. F, tra la \T raddrizzala e la 
ma-sa, prima del filtro, eliminano Fin- 
com «niente. 

3) Se la valvola è del tipo a riara da- 
mento indiretto (6A5, eee.) data l’estrema 
v iti n a uva degli elettrodi possono manife¬ 
starsi dei corti circuiti interni. Se il e ,ito 
circuito si manifesta tra filamento e ca¬ 
todo la valvola è ancora «suscettibile ili 
i.t'1 zzazionc poiché il funzionamento è 
regolare se posta in circuito con avvol¬ 
gimento d’accensione isolato come nel 
caso delle valvole 5Y3. Se invece il corto 
circuito si ma infesta tra placca e catodo 
nulla si può tare ed anzi in tale caso 
generai mente risulta compromessa anche 
l’integrità del trasformatore di alimen¬ 
tazione. 

I n tale caso però non è raro anche 
con i tipi a riscaldamento diretto. Può 
avvenire infatti che una valvola bru¬ 
ciando, per effetto del distacco del fila¬ 
rne ut o dai supporli, ponga in corto cir¬ 
cuito una placca col troncone di fila¬ 
mento rimasto. Nel fascicolo prossimo 
accenneremo appunto a ciò trattando dei 
guasti dei trasformatori. jg 
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1 radioriparatori. particolarmente 
quando debbono effettuare riparazioni 
a domicilio, i dilettanti per le loro e- 
sperienze e coloro che si interessano di 
radiotecnica, durante la loro attività si 
trovano spesso ili fronte alla necessita 
di dover provare o sostituire provviso¬ 
riamente nei circuiti resistenze, conden¬ 
satori fissi e condensatori elettrolitici. 
lYr evitare il trasporto - di tale materia¬ 
le abbastanza ingombrante, per averlo 
sempre a portata di mano e per evitare 
anche la perdila di tempo necessaria 
durante le varie operazioni di saldatura 
consigliamo di adottare un semplice di¬ 
spositivo che noi abbiamo sperimentalo 
per diversi anni e clic si è dimostralo 
della imo-ima utilità e praticità. Pre¬ 
mettiamo che per fare lo applicazioni 
clic -uggerianio noi abbinino utilizzalo 
imo strumento aiitoeostruik) nel (piale, 
come -i rileverà dalla figura, abbiamo 
lascialo un cerio spazio libero destinato 
alla parte che descriviamo e che è indi¬ 
pendente dallo strumento sles^o il quale 
potrà e- ere uno dei tanti veramente 
ottimi che sono -tati descritti in questa 
riv isla. 

Come la figura illustra chiaramente 
nella parte inferiore de! pannello si di- 
-porrunno in senso verticale quattro 
boccole, a due delle quali si colleglle¬ 
rà un condensatore elettrolitico di 8 uF 


mentre alle altre due se ne eoi legherà 
uno da 16 oF avendo cura di fissare gli 
-tessi in misura permanente nella parte 
interna dello strumento mentre nella 
parte esterna si segnerà la polarità, per 
e\ ilare dannose inversioni, e la capaci 
là degli elementi. Si disporranno quin¬ 
di in due file orizzontali dodici boccole 
alle (piali si collegheranno undici resi¬ 
stenze in serie fra una boccola e l'al¬ 
tra cd in modo clic le capofila riman¬ 
gano libere e successivamente si siste¬ 
meranno altre due file di boccole alle 
quali verranno collegati i condensatori 
fissi che come indicato dovranno essere 
di varie capacità e dei diversi tipi più 
adatti agli usi pratici. 

A colpo d'occhio si rileva Futilità di 
una tale modifica la quale permeile, 
oltre alle ordinarie misure, alle quali 
provvede lo strimi ( i nto. di effettuare 
prove di una certa importanza. Così i 
due condensatori elettrolitici sono suffi¬ 
cienti per elici tu a re esperimenti o sosti¬ 
tuzioni provvisorie -u ogni tipo di ap¬ 
parecchio mentre la gamma delle resi- 
-tenze a di-posizione risulta vastissima 
perchè come è facile constatare, con i 
valori da noi adottati si possono avere 
innumerevoli combinazioni, infatti, per 
fare un esempio, fra le boccole 1 e 2 si 
avranno i 50 il. fra 2 e 3 300 H . fra J 
e 3 350 Q, fra 3 e 4 600 Li fra 2 e 4 
900 O. fra 1 e 4 950 il . ... fra 7 « « 


25.000 £>„ fra 6 e 8 35.000 U e così via. 
Le resistenze è bene siano almeno di 
1 watt o di I watt e mezzo per soste¬ 
nere carichi un po' elevati. Per i con¬ 
densatoli fissi si procederà con io stes¬ 
so criterio sebbene Fulilizzazione in se¬ 
rie sia meno importante delle resisten¬ 
ze. Mollo utile sarà anche la sistema- 
/ione di un potenziometro del valore 
di 500.000 12 collegato a tre boccole 
verticali (la quarta è stata messa per 
simmetria). 

Per le prove correnti si utilizzeranno 
gli stessi cordoni dello strumento men¬ 
tre invece per prove di una certa du¬ 
rala sì prepareranno altri due cordoni 
ìi (piali saranno tre .-e si userà anche 
il potenziometro. Quest’ultimo sarà be¬ 
ne sia costituito da cavetto schermato 
in modo da poter essere utilizzato per 
particolari collegamenti) alle estremità 
dei quali invece dei soliti puntali si col¬ 
leglleranno due bocche di coccodrillo 
cosa questa che permetterà di fare dei 
collegamenti provvisori senza dover ri¬ 
correre al saldatore. 

1 valori che abbiamo dato possono es¬ 
sere ritenuti indicativi perchè sarà fu¬ 
cile adattarli alle possibilità tanto più 
-e si dovrà modificare uno strumento 
già costruito. Per maggiore estetica e 
per utilizzare meno spazio anziché le 
boccole si potranno utilizzare dei com¬ 
mutatori almeno per quanto riguarda le 
resistenze e le capacità fìsse, è ovvio 
però che i valori utili saranno più ri¬ 
stretti e quindi andranno scelti con un 
certo criterio. 


STRUMENTO 

UNIVERSALE 


°~L L 
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» 

R5 
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» 

C7 
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* 

R6 
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» 

08 
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« 

R7 
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» 

C9 
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)! 

R8 

80.000 
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Ù 

R9 
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PICCOLO TESTER 

PER IL 

R A DIORIPAR ATORE 
di O. C. Mordenti 



Ohm R ~ E/l si sono calcolate le 
resistenze addizionali per le varie porta¬ 
te voltmetriche : i medesimi valori sono 
tutti indicati in circuito. 

Le resistenze in parallelo invece sono 
tutte ricavate sperimentalmente e, dato 
che il loro valore è strettamente dipen¬ 
dente dalla resistenza interna dello 
strumento adoperalo i valori non sono 
-tali indicati in circuito. 

Per Pohmelro si hanno due portate: 
ohm x 1 c ohm x 10. Dato l'uso di una 
pila da 4,5 Volt la resistenza in serie è 
-lata assunta di 4,200 ohm in unione ad 
un potenziometro da 500 ohm per Raz¬ 
zerà mento. 

Nella portala olmi x ] il complesso in 


serie costituito dallo strumento, dalla 
resistenza addizionale e dal potenzio¬ 
metro viene derivato mediante una re¬ 
sistenza da circa 500 ohm che consente 
appunto di effettuare la misura di ha-si 
valori resistivi. 

La misura della tensione LA è pos¬ 
sibile con Pinchi-ione di un raddriz¬ 
zatore ila 5 mV: a ciò provvede un 
commutatore a pallina a due vie e due 
posizioni. 

Concludendo col nostro tester sono 
possibili le seguenti misure: 

Volt CC e C A : 0,o - 2 - f) - 20 - 60 
- 200 - 600 - 1200 V : 

Amp. CC : 0,002 - 0 006 - 0,02 - 0,06 

0.2 - 0,6 - 1,2 A ; 


rft 

V 9 


o 


6112 :ì 


Il tester in un laboratorio è sempre 
necessario e non di rado ne occorre piu 
d" uno. 

Il tester che descriviamo brevemente 
non presenta particolari degni di nota. 


ig. 1 



i,2 Ma 

AW^-o 

1200 V 

eoo m 

1000 V 

200 KÙ 


700 V 

60 Ka 


60 1/ 

20 KfL 



5000 


6 V 

iooo 

'éV 1 /'—a 

2 V 

500 

-wv-c 

0,6 V 




T 500 . . t 

WAV-Mjljlt— 0 


-J^-O 1.2 A 

0,6 A 

-jyWVV-o a 2 a 

-VAV-O 0,06 A 
-WAV-- 0.0, A 
_Y t v/ -o a 006 4 
- \Vyy~s 0 ,002 A 

fi 


6 

+ - 


tranne che può < <■ da chiunque a-sai 

semplicemente realizzalo. 

Il circuito e illustrato in lig. L 
(ionie ,-i può notare t.'al medesimo lo 
strumento impiegalo è da 1 ni A, quin¬ 
di il consumo del tester come voltmetro 
è di 1000 ohm /volt- valore standard 
per tulle le misure sui radioricevitori. 
\pplicando la ben nota formula di 


TABELLA DI CONFRONTO DELLE 
VALVOLE V. T. 

Continuazione e fine, vedi N. 17-18 


V.T. 167 

6K8 

V.T. 

218 

100TH - RE38 

V.T. 167 A 

6K.8G 

V.T. 

219 

8007 

V.T. 168 A 

fc X6G 

V.T. 

220 

250TH ■ RK63 - 11K454 

V.T. 169 A 

12C8 

V.T. 

221 

3Q5GT - 3Q5GT/G 

V.T. 170 

IL 5 (GT 

V.T. 

222 

884 

V.T. 171 

1K5 

V.T. 

223 

1H5GT - 1H5GT/G 

V.T. 171 A 

135 G 

V.T. 

224 

RK34 

V.T. 172 

1S5 

V.T. 

225 

W E307A - 307 A 

V.T. 173 

ITI 

V.T. 

226 

3F7 PI. 1806 PI - 1806Pi 

V.T. 174 

3S4 

V.T. 

227 

7184 - KR7184 

V.T. 175 

1613 - 6 LóGX 

V.T. 

228 

8012 

V.T. 176 

6AB7/A8S3 - 6AL7 - 1853 

V.T. 

229 

6SL7GT 

V.T. 177 

1LJI4 

V.T. 

230 

350 A 

V.T. 178 

1L0Ó 

V.T. 

231 

6SN7GT 

V.T. 179 

1LN5 

V.T. 

232 

1148 - 1.1148 - Hi K1148 

V.T. 180 

3LF4 

V.T. 

233 

6SR7 

V.T. 181 

7Z4 

V.T. 

234 

HY/1I4B - NU114B 

V.T. 182 

3 B 7/1291/3 B 7 - 1291 

V.T. 

235 

MY 615 - NU 615 

V.T. 183 

1R4/1294 - 1294 - 1R4 

V.T. 

236 

836 

V.T. 184 

VR90 - 30 - 0B3 - VE90 - 

V.T. 

237 

957 


VR90 

V.T. 

238 

956 

V.T. 185 

3D6/1299 - 3Dó - 1299 

V.T. 

239 

TLE3 

V.T. 187 

575A - F375A - GL512 

V.T. 

240 

710 A - WL538 - 8011 ■ 

V.T. 188 

7E6 

1 

.. 

5 WE710A 

V.T. 189 

7F7 

V.T. 

241 

7E5/1201 - 7E5 - 1201 

V.T. 190 

7H7 

V.T. 

243 

764/1203A - 764 - 1203 

V.T. 191 

316 A 

V.T. 

244 

5L4G 

V.T. 192 

7 A4 

V.T. 

245 

2050 

V.T. 193 

7C7 

V.T. 

246 

918 - GEI - PT23 

V.T. 194 

7J7 

V.T. 

247 

6AG7 

V.T. 195 

CK10O5 - 1005 

V.T. 

248 

36P1/1808P1 - 36PI - SI 

V.T. 196 

6M5G 

V.T. 

249 

CKJ006 - 1006 

V.T. 197 A 

5Y3GT /65Y3GT 

V.T. 

250 

EF50 

V.T. 198 A 

6G6G 

V.T. 

251 

WL141 Serie* - 2T30 t<> 

V.T. 199 

6 SS 7 



2J31S u R » Serie? 

V.T. 200 

VE 105 - 30 - VE105 

V.T. 

252 

923 

V.T. 201 

25L6 

V.T. 

254 

3041H - WL535 - HK30LM 

V.T. 201 C 

25L6GT - 25L6GT G 

V.T. 

255 

705A - 8021 - WL705 V 

V.T. 202 

9002 

V.T. 

256 

GL486 - ZP486 

V.T. 203 

9003 

V.T. 

257 

K - 7 

V.T. 204 

3624 - HK246 

V.T. 

259 

829 

V.T. 205 

6ST7 

V.T. 

260 

VR - 75 - 30 

V.T. 206 A 

$84G - 274B 

V.T. 

264 

3Q4 

V.T. 207 

12AH7GT 

V.T. 

266 

1616 - 866TR - 660 

V.T. 208 

7B8 

V.T. 

267 

578 - WL578 

V.T. 209 

123 G 7 

V.T. 

268 

12SC7 

V.T. 210 

1S4 

V.T. 

269 

717A ■ WE717A 

V.T. 211 

6SC7 

V.T. 

277 

417 - WE417 

V.T. 212 

958 

V.T. 

279 

GY2 - 1)161831 

V.T. 213 A 

6L5G 

V.T. 

282 

2G488 

V.T. 214 

12H6 

V.T. 

286 

832 \ 

V.T. 215 

6E5 

V.T. 

287 

B15 

V.T. 216 

816 - 866TR - 2B26 

V.T. 

288 

12SH7 

V.T. 217 

811 

V.T. 

289 

12SL7GT 
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Fin. 2 


Ohm: due portate (ohitixl e ohm> 
x 10). 

La foto mostra come sia stalo realiz¬ 
zalo il nostro tester. 


L’ELETTRO COSTANTE 
DEL CORPO UMANO 

di I. Longo 

Si r potalo constatare come vegetati 
sottoposti, in terreno neutro, ad appro¬ 
priata A.F. ricevono determinati stimoli 
<-he ne rendono rigogliosa la vegetazione. 

coinè frequenze oscillanti, non appro¬ 
priate. provocano fa necrosi dei tessuti e 
lu conseguente morte del vegetale. 

Possiamo ora affermare che stimoli ana¬ 
loghi ricevono i tessuti viventi se sotto¬ 
posti a campi elettrici, o ad elevatissime 
frequenze, anche se di debole intensità. 

Sin dall'epoca del Faraday, del De La 
Ili ve, c di altri studiosi, si è ammesso che 
le molecole dei corpi hanno correnti'pro¬ 
prie denominate correnti di Ampère. Esse 
risentono di tutte le proprietà magneti¬ 
che, dia magnetici! e, e paramagnetiche, ti 
secondo se respinte o non, dalle correnti . 
St è tentato più volte estendere detti cri¬ 
teri nel campo dei corpi viventi , e dalle 
relative esperienze può desumersi e he fa 
materia vivente è da considerarsi din- 
magnetica per aver correnti proprie e spe¬ 
ciali caratteri galvanotropici. 

Il Maggiora ni asserì che il sangue, ed 
altri tessuti, sono di amagnetici ma diven¬ 
tano paramagnetici alto stato patologico 
{ad es. nella febbre). 

Ammesso che i tessuti vìventi posseg¬ 
gano energia elettrica propria , e che la 
cellula vivente possa considerarsi come 
il più semplice circuito oscillante, deve si 
ritenere che lo stato patologico è diretta 
onsegufnza di squilibrio elettrico dell'or¬ 
ganismo e che l'elettricità animale, pro¬ 
dotta dai processi biochimici che si svol¬ 
gono nei tessuti, è fonte di energia e di 
vita. 

Se ogni cellula, ogni tessuto del Porga 
nismo umano, possiede una elettricità po¬ 
tenziale, si è del parere che cellule e tes¬ 
suti, sottoposti a correnti di A.F.. rice¬ 
vono impulsi deleteri o benefici a secondo 
della elettropositività o dcU'elettroneguti- 
jdtù di essi I proprietà elettiva). 

Premesso che il sangue umano ha una 


I * ante nn a 


199 


Il lutto è montato su di un pannello 
di alluminio dello spessore di 1,5 mm. 
ossidato in nero ron incisioni eseguite 
al pantografo. 

Le dimensioni del pannello sono di 
rum. 125 < 190 e la foratura è indicata 
nel disegno quotato di fig. 2. 

Particolare attenzione si è posta nella 
scelta del commutatore di portata che 
deve presentare una minima resistenza 
di contatto, pena notevoli errori nelle 
scale a mpero metriche. 

Tutte le resistenze sono del tipo con 
precisione 1% che i costruttori ordi¬ 
nariamente forniscono su richiesta. 

Le resistenze amperometrirhe sono 
del tipo a (ilo. 

La resistenza che in circuito è indi¬ 
cata con SUO ohm in effetti dovrà essere 
regolata in sede di taratura in modo che 
le due scale ohmetriche siano esatta¬ 
mente multiple fra loro. Precisamente 
si dovrà far coincidere la scala degli 
iihrax] su quella degli ohm x 10. 

Vitro non c’è da aggiungere, data la 
semplicità dell'argomento, che gli au¬ 
guri per una buona riuscita a chi si ac¬ 
cingesse alla costruzione. 


individuale carica elettrica, e che. esso è 
il fattore fondamentale per l’alimentazio¬ 
ne delle cellule, dobbiamo dedurre che, 
in un tempo non lontano, sarà possibile 
classificare ogni organismo vivente secon¬ 
do la propria carica elettrica giungendo 
a lineila " base-normale ” data dal valore 
della capacità elettrico espressa in micro¬ 
farad, e che sarà V” elettro-costante ” di 
ogni singolo organismo nello stato non 
patologico. 

La modifica ili tale costante sdirebbe ad 
indicare lo stato di malattia dell'organi¬ 
smo od una predisposizione ad nn deter¬ 
minato squilibrio di esso. 

Sarà così possibili giungere alla diagno¬ 
si. dei malesseri derivanti dalle cosi dette 
malattìe invisibili n latenti ed eliminare 
tempestivamente dall'organismo, con ap¬ 
posite cure elcttromedicali. ogni squilibrio, 
o sfato patologico, e classificare gli orga¬ 
nismi stessi secondo determinate Caratte¬ 
ri st iche. 

Lo scrivente, nei decorsi anni, perchè 
sottoposto in conseguenza di tali esperi¬ 
menti a continua influenza di campi ma¬ 
gne li ri-oscillatori, dovette riscontrare su 
se stesso alterazioni vasomotori non lievi, 
e tali, da determinare fenomeni ipnotici, 
spiccata astenia, menoma rione della fa¬ 
coltà uditiva, neurile facciale, violente ce¬ 
falee. e la scomparsa dei distilliti reu¬ 
matici di pseudo-origine uricemica cui 
soffriva in precedenza. 

Detti effetti furono Certamente dovuti 
a disordini di poteri inibitori, alla rot¬ 
tura dell'equilibrio nervoso, e causati da 
appropriate frequenze di cui beneficiarono 
le arti colazioni. 

De ve si supporre allora che i fenomeni 
di squilibrio siano stali causati da campi 
oscillanti emananti frequenze non appro¬ 
priate o di segno contrario a quello della 
" normale ” dell’organismo ? 

FA una domanda alla quale per ora non 
è possibile rispondere, perchè anche le più- 
recenti cognizioni non hanno ancora la¬ 
sciato l'ambito dei gabinetti sperimentali. 

La conoscenza di detta costante-elettri¬ 
ca. che potrebbe essere lo somma alge¬ 
brica fieli e correnti cerebrali (scosse elet¬ 
triche del Fleischle Von Marron e del- 
Vilnus Berher), ma se filari, nervose ed am ri¬ 
to:se permetterebbe di pervenire a risultati 


sicuri nei trattamenti di elettroterapia, 
marconiterapia e diatermia ed al clinico di 
scegliere la frequenza appropriata e ne¬ 
cessaria a riportare il metabolismo sul 
piano di equilibrio. 

La ricerca di tale costante, se oggi sem¬ 
bra irrealizzabile, potrà, col perfezionarsi 
dei mezzi e con la creazione dì sensibi¬ 
lissimi apparecchi essere facilmente rica¬ 
vabile e consentire, in un domani, dì 
orientare in più vasto campo le ricerche 
biologiche e patologiche con particolare, 
riguardo al giuoco dell’elettrogenesi del 
corpo umano. ^ 


CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA 

DEL SISTEMA ASSOLUTO DI UNITÀ GIORGI 
E DELLE EQUAZIONI DIMENSIONAI l 

(segue da pag. 191) 
si ha senz’altro y=2 ed * = 1. In conse¬ 
guenza la {**) deve essere scritta: 

2 W, = CV S . 

* *• # 


Secondo esempio. Si voglia conoscere 
il valore efficace / e rf dell’intensità di cor¬ 
rente ad alta frequenza che percorre un 
circuito avente resistenza li e capacità C f 
ed alle cui estremità eia applicati! una 
tensione avente valore efficace Lerr. Tutti 
sanno che in tal caso, essendo la frequen¬ 
za f — 2nfm fin cui o> rappresenta la pul¬ 
sazione) : 


Vati 

/■«= - • r*i 

V r * + 

Supponiamo, sempre per amor di esem¬ 
pio, di avere forti dubbi sull’esattezza 
della relazione. In tal caso sarà sufficiente 
controllarne l’omogeneità per avere la si¬ 
curezza di ciò che abbiamo scritto. Allo 
scopo, analogamente a quanto fatto nel¬ 
l’esercizio precedente, impostiamo una e- 
guaglianza dimensionale. Prima di tutto 
una osservazione. Affinchè sia possibile 
procedere alla somma delle espressioni 
che appaiono sotto il segno di radice, è 
necessario che esse siano riducibili a 
grandezze omogenee, ovverosia misurabi¬ 
li con le medesime unità. In altre parole 
essendo il primo termine (R 2 ) il quadra¬ 
lo di una resistenza, occorre che il se¬ 
condo fl/or C‘) sia omogeneo con il qua¬ 
drato di una resistenza e quindi abbia 
equazione dimensionale |R 2 ]. Vediamo 
se ciò sia vero: 


I 

^ c- 



1 



T-24-2 R 2 


I 

(T L 2 (TU- 1 ) 3 

1 

R 2 


IH 2 ] 


Ciò premesso, il denominatore della 
frazione risulta dimensionalmente uguale 
alla radice quadrata del quadrato di 
una resistenza e pertanto è omogeneo 
con una resistenza. A questo punto la 
legge di Ohm (i = V/R) ci viene in aiuto 
e ci conferma l'esattezza della (***]. 
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UNA NUOVA DISPOSIZIONE 
PER LA RICEZIONE DELLA FM 
QST SETTEMBRE 1946 

Nel numero di Settembre di « QST », vie¬ 
ne ripresa una vecchia idea che permette una 


notevole semplificazione nella costruzione dei 
canali di media ed alta frequenza dei ricevitori 
per O. U. C. 

Il princìpio è stato sviluppato da W. Moe. 
WljKCdi Strafford, Cono. In fig. 1 è visibile lo 
schema di principio. Sostanzialmente si tratta 
di un convertitore di disegno convenzionale, 
con uscita su 10 MHz, accoppiato tramite l’in¬ 
terposizione di uno stadio di amplificazione in¬ 
termedia ad un secondo oscillatore mescolatore 
avente una uscita su 200 kHz. 

La disposizione è simile a quella di un 
ricevitore con doppio starilo di conversio¬ 
ne, Nel l'ampli fica ture intermedio la prima 
ti AL 7 viene utilizzata come stadio ampli¬ 
ficatore a 200 kHz seguila da due altre 
0A(,7 elio lavorano come limi latrici e da 
una Glifi operante curle-cau uting (brev. 
M o-e-Gencrai I 1 ee l ri c. 

Come visibile questa disposizione non 
rappresenta una economia nel numero to¬ 
tale delle valvole impiegate, ma, rispetto 
ì normali ricevitori F. M., elimina tutte 
le difficoltà inerenti alitali iiteanienlo dei 
sistemi di media frequenza a larga banda. 

I no dei difetti principali di questi si¬ 
stemi d'muplilirnzioiir intermedia a resi¬ 
stenza-capacità : l’accordo su due punti, 
non è i iscuntrabile dato Fuso della doppia 
conversione di frequenza. 

Firn realizzazione sperimentale in tutto 
eguale al circuito riportato, lavorante se¬ 
guita da un amplificatore ad alta qualità, 
ha dato ottimi risultati nella vecchia ban¬ 
da F.M. dai 42 ai Fin MHz. Misure effet¬ 
tuate dal progettista hanno indicato una 
distorsione minore deH’1% per una pro¬ 
fondità di modulazione di più o meno 
75 kHz. 

Le doti di sensibilità e selettività sono 
lavoro voli in paragone ai migliori ricevi¬ 
tori commerciali; la sensibilità eccellente. 
La tensione rii fuga di un nera ture di 
segnali campione (generalmente inferiore 
ad 0,1 mitro volt) era nettamente captala 
rd una entrata di 1 mirrnvol i era pili 
che sufTleeute a coprire il disturbo della 
F. M. 

La curva di selettività presenta dei finn 


chi ripidi con ima ampiezza, di 100 kllz 
a 1000 rnicrovolt. 

Questo grado di selettività dà ottimi 
per 30 microvolt, che aumenta fin 200 kHz 
risultati per il traffico nella gamma ra- 
diantistica dei 2 metri. 

Per il traffico in F.M. sui lì o 10 metri 
è desiderabile un responso alquanto più 

—V W >- Usata A.M. 

0,1 MÙ 


acuto. Ciò può agevolmente ottenersi li¬ 
sa mio per il secondo convertitore una fre¬ 
quenza più bassa dei 10 MHz. 

(V. P.) 

NEI PRESSI DELLO ZERO 
ASSOLUTO 

TOUTE LA RADIO - OTTOBRE 1946 

In un articolo dal titolo << Autonr da 
zero absolu & Henry Piroux, nel numero 
1011 di « Tonte la Radio » esordisce dicendo 
che, per quanto l'argomento possa sem¬ 
brare estraneo alle linee seguite abitual¬ 
mente dalla Radio Tecnica, è certamente 
cosa utile l’approfond trio in quanto in¬ 
teressantissimi risultano i fenomeni del¬ 
iro-magnetici che avvengono alle tempe¬ 
rature molto basse. 

Losa è lo zero assoluto? F’ un mito dice 
FA., una ehi mera clic non si potrà mai 
realizzare sperimentalm lite. L'articolo 
inizia quindi con una lezione di umiltà. 
Possiamo parlare di zero assoluto ; ma 
non possiamo osservare che ciò che avvie¬ 
ne nelle sue vicinanze. Forse questo non 
appaga il nosfro spirito investigativo. Ad 
ogni modo il fisico sa scoprirvi un mondo 
strano e meraviglioso. 

Perquanto sla impossibile giungere allo 
zero assoluto, ciò nonostante si è potuto 
determinare il suo valori 1 rapportandolo 
alle scale abituali. Esso è 273,10 oQ. Poi- 
chi 1 è la più bassa temperatura esistente 
fé qui sarebbe interessante vedere il per- 
cìuò la si considera base di partenza di 
una nuova scala termometrica: la scala 
hi h in. Quinti Jo zero assoluto è 0 oK, 
la temperatura di fusione del ghiaccio 
273,1G dv, ere. Qui FA. prima di venire 
a parlari dei diversi effetti ottenuti nella 
materia portata a temperature prossime 
allo zero assoluto, in un paragrafo del 
titolo <■: La corsa al record fa un po' la 
cronistoria delle persone che si sono ci¬ 
mentate jiell’impresa e dei metodi seguiti 
dagli sperimenta tori. 


Ne, mentre un gas compresso viene fatto 
e spandere, nessun calore può giungere fino 
ad esso attraverso le pareti del recipiente 
che lo contiene e se nell'espandersi questo 
gas produce un lavoro esterno, questo non 
può avvenire che a spese dell'energia in¬ 
terna, pertanto la temperatura del gas 
stesso deve necessariamente abbassarsi. Su 
questo principio è basala la macchina di 
Linde per la liquefazione dei gas. 

Sotto l’influenza di un campo magnetico 
gli atomi delle sostanze tendono a orien¬ 
tarsi in particolari direzioni, in modo che 
1 azione del campo magnetico può assi¬ 
milarsi a quella di una pressione eserci¬ 
tata sul gas. Se si procede pertanto ad una 
demagnetizzazinne si ottengono i medesi¬ 
mi risultati che si raggiungono con l’e¬ 
spansione sopra accennata e la tempera¬ 
tura, sempre che la sostanza sia isolata 
termicamente daH’esterno, si abbassa. K’ 
appunto sottoponendo all’azione di un po¬ 
tente campo magnetico alcuni salì para¬ 
magne tiri, già portati a temperature mol¬ 
to basse (4 oK), che i fisici olandesi De 
Ilass e Wtersimi raggiunsero nel 1936 la 
temperatura di 0,0031 «K. 

Si sa che le molecole sono in movimento 
continuo e disordinato. In questa agita¬ 
zione esse si urtano reciprocamente nume¬ 
rose volte, rd ogni volta perdono parte 
della loro energia cinetica che si tra¬ 
sforma in calore. 

Dire energia cinetica è come dire mo¬ 
vimento, quindi velocità. Pertanto se la 
velocità di traslazione delle molecole au¬ 
menta, cresce pure In temperatura, fi poi¬ 
ché il fenomeno è reversibile, un aumento 
artificiale di temperatura fa crescere la 
velocità di traslazione posseduta dalle 
molecole. Anche nei solidi questo avvie¬ 
ne, per quanto in forma diversa. E’ pro¬ 
prio con questa teoria che si possono spie¬ 
gare* in modo quanto mai evidente i pas¬ 
saggi di stalo della materia. 

La corrente elettrica clic circola in un 
conduttore le cui estremità siano portale 
a diversi potenziali, non è altro che il 
movimento lungo ili esso degli elettroni 
liberi del conduttore stesso. Nella loro 
traslazione gli elettroni non possono muo¬ 
versi in linea retta poiché incontrano sul 
loro cammino numerosi ostacoli. Sappiamo 
clic le impurità aumentano la resistività 
di un conduttore e che viceversa un abbas¬ 
samento di temperatura facilita il movi¬ 
mento degli elettroni e quindi abbassa la 
resistività di un materiale. Nei caso di una 
lega (e in* equivale ad una impurità) si 
genera un ostacolo permanente al pas¬ 
saggio degli elettroni, quindi la resistività 
del conduttori 1 deve essere minimamente 
influenzata dalla variazioni di tempera¬ 
tura (big. i). 

Tuttavia giungendo alle basse tempera¬ 
ture si può sperimentalmente osservare 

Lig. f - Variazioni di resistività d i differenti 
metalli. 
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Fig. 2 - Curva di resistività dell’oro, 

che la resistività non svende a zero, ma 
ronserva un certo valore detto « residuo *, 
dovuto certamente alle impurità e he non 
si possono mai completamente eliminare. 
Ciò si vede, in opportuna scala, nella 
tig. 2. 

Se fosse possibile raggiungere Io zero 
assoluto, continua l’A. e se si potesse ot¬ 
tenere un metallo puro al 1H fi % la resi¬ 
stenza elettrica di tale metallo sarebbe 
nulla. A questo non possiamo arrivare, 
possiamo però avvicinarci ed allora assi¬ 
stiamo a quid fenomeno eonosiiuto col no¬ 
me di $u peccando ttiv ita. 

Si sol [ometta un conduttore ad una dif¬ 
ferenza fli potenziale 1 applicata ai suoi 
estremi e ci si avvicini allo zero assoluto, 
Cu resistività del metallo diminuisce co¬ 
stantemente. Ad una certa temperatura, 
elle varia da metallo a metallo, la resi¬ 
stività precipita ari un valore tanto basso 
da poter essere considerala, con buona 
ipprossimoziune, pressoché nulla. Cosa av¬ 
viene in queste condizioni? Poiché la resi¬ 
stenza d«d circuito può dirsi uguale a ze¬ 
ro, la Irpqf . di Ohm diviene I\ 1x0. 

Annullala la d.d.p. esìstente alle estre¬ 
mità tleì circuito c cortocircuitate le estre¬ 
mità del conduttore, sopprimiamo E. ma 
si conserva 1 quindi noi osserveremo il 
pernia nere dei movimento degli elettroni 
nel circuito, il che è come dire elle la cor¬ 
rente continuo a circolare. Meco dunque 
riie la legge dì Ohm cade in diletto. A 
rosa è dovuto questo fninniu n. si eh io de 
i’A? Sano stale formulati* varie ipotesi 
inn si ha ragione di ritenere clic esso sia. 
dovuto alle particolari propenda ehiiluche 
tiri metalli, dato che non tutti presentano 
ii fenomeno ih dia super ■■onduttiidtà. Dopo 
aver accennalo alle probabilità d'impiego 
del fimonsicnu, per ora invero molto va- 
,dit\ FA. passa a considerare gli effetti 

i;:ngn»tici alle basse temperature. 

A seconda del valore « he assume la per¬ 
meabilità magnetica ì corpi si distinguo 
no in magli elici fferromaamd jei e parama- 
' .ne ivi* e .ì iamagnetiri. l a temperatura ha 
urvimportau/a notevole nel enmporlamenlo 
magnetico dei corpi. Ad esempio il ferro 
t tàu ro-magnetico) a 77 1 ••('. diviene para- 

magnetico. lai temperatura ben determi¬ 
nata alla quale un cortili ferromagnetico 
diviene paramagnetico prende il nome di 
plinto Curie. 11 valore di tate inulto di¬ 
pende dalla sostanza, quindi dalla strut¬ 
tura cristallina. Dall’esame dell’andamento 
t he assume la curva, luogo ilei punti (àl¬ 
ide dell diverse sostanze, in funzione del 
rapporto della costante del reticolo cri¬ 
stallino e del raggio della laschi elettro¬ 
nica di ioni nella quale si producono gli 
effetti magnetici, si nota come, nel raso 
delle terre rare, si abbia paramagnetismo 
alla temperatura ambiente e del ferroma¬ 
gnetismo in vicinanza alio zero assoluto. 

L’A. dopo aver spiegalo come un atomo 
per la sola esistenza dei movimenti dei 
suoi elettroni debba considerarsi una pie¬ 
mia calamita, traccia rapidamente ina in 


modo mollo chiaro la teoria della intima 
costituzione dei corpi paramagnetici e fer¬ 
romagnetici. Nei primi, alla temperatura 
ordinaria, gli atomi, intesi cóme piccole 
calamite, hanno una disposizione del tutto 
disordinata. 

Se si sottopone il corpo ad un campo 
magnetico esterno questo tende ad orien¬ 
tare ogni singolo atomo, opponendosi però 
a questo movimento le vibrazioni degli 
ioni. Se abbassiamo la temperatura tali 
vibiazioni diminuiscono e diminuisce sem¬ 
pre piò la resistenza opposta dagli atomi 
alle forze del campo magnetico. 

Quando tutti gli atomi hanno il medesi¬ 
mo orientamento la saturazione é raggiun¬ 
ta t- la sostanza L ferroniàgneticu. Questa 
é una meta irrealizzabile sempre per rirn- 
possibilità di raggiungere lo zero assoluto 
c con esso rannullamento delle vibrazioni 
degli ioni. 

Nei corpi ferromagnetici avvengono al¬ 
bi nei rea i medesimi fenomeni, però la 
saturazione é ottenuta molto più celer¬ 
mente. Ciò avviene perché gli atomi sono 
a gruppi orientati in un medesimo senso. 
Però rinsieme della sostanza non presen¬ 
ta apparentemente del magnetismo in 
quanto i gruppi di atomi sono orientati 
diversamente. K* su lite un te però sottopor¬ 
re il corpo ad un debole campo magne¬ 
tico perché tutti i gruppi si orientino in 
una medesima direzione. 

L’A. parla successivamente ili alcuni in¬ 
teressanti fenomeni, clic avvengono a tem¬ 
perature molto basse, per i quali si può 
parlare di una vera e propria arcuimi lo¬ 
zione di energia luminosa. Questo fenome¬ 
no curioso é dovuto al fatto che a tem¬ 
perature prossime allo zero assoluto tutte 
le energie interatomiche e intratomiehe ' so¬ 
no molto ridotte. Pertanto una superficie 
luminescente preparata con solfati alcali- 
no-terrosi e sottoposta, a temperai lire mol¬ 
to basse, all’azione della luce, anziché 
emettere, come avviene alle temperature 
no liliali, delle radiazioni (ii frequenza leg- 
g** rmni le inferiore alla frequenza della 
luce incidente, modifica la propria strut¬ 
tura atomica. Portando la superfice prepa¬ 
rala nel modo detto alla temperatura am¬ 
biente, gli atomi riassumono in conforma- 
zinne iniziale emettendo l’etin già lumino¬ 
sa precedentemente accumulata. 

L'articolo di 11. Piroux termina arem 
nandù al fatto che alle basse* temperature 
anche la fotografìa risulta impossibile in 
quanto essa pure è dovuta ad mi là*mo¬ 
mmo elettronico simile alla dissociazione 
delle molecole. 

Nei pressi dello zero assoluto quindi, 
la materia sembra colpita da paralisi, 
lutti i movimenti si arrestano e. se ri è 
concesso il termino, tutto pare morire. 

Ma è soprattutto in grazia (tè questa pa¬ 
ralisi che si aprono i più vasti orizzonti 
nel regno della tecnica elettronica in cui 
toni" problemi sono ancora insoluti. 

IL. Ih) 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 

TOUTE LA RADIO, XIII, n. 109 ottobre 1946. 
Fascicolo di XXII-32 pagine, Prezzo Fr. 50 
Con molto piacere abbiamo rivisto ii periodi¬ 
co diretto da Mi. lì. Aisberg. Nel fascicolo 109, 
tra i vari interessanti articoli, tutti presentati in 
ottima veste tipografica: 

- L’iconoscopio ed i suoi perfezionamenti (di 
M. J. A.); 

- Circuiti fondamentali per la regolazione del 
tono (Electronic engineering ; 

- Calibratore di frequenza (F. Haas); 

- Rivelazione (A. V. J. Martin). 

Analizzatore per il rilievo della forma d’onda 
nei vari stadi di un radioricevitore (Robert 
Aschen); 

- Nei pressi dello zero assoluto (Henry Piraux); 

- Uno studio di elettroacustica sui problemi del¬ 
l’alta fedeltà (con circuito per contrasto inver¬ 
tito di volume); 

- Siabilizzatori elettronici per la tensif ne di ali 
mentazione (M. Dory); 

- Radioservizio (W. Sorokine); 

- Rassegna critica della s*ampa estera. 

Il fascicolo stampato a due colori con elegan¬ 
te copertina illustrata è integrato da rubriche di 
vario carattere. 

ALTA FREQUENZA» XV, n. 1-2 marzo-giu¬ 


gno 1946. Due fascìcoli di complessive XIV-144 
pagine. Prezzo L. 150 per fascicolo. 

Nei due fascicoli trimestrali : 

- Collegamenti radiofonici con OUC (F. Vec- 
chiacchì); 

- La sensibilizzazione del ponte di Schering per 
la misura a bassa tensione dì piccoli angoli 
dì perdita (O. Sella) ; 

- Il circuito equivalente di un vibratore sferico 
(G. Sacerdote); 

- Misure dì assorbimento acustico col metodo 
delle onde stazionarie (G. Sacerdote); 

- Frequenze vettrici su cavi isolati con carta ed 
aria (F. Lucantonio); 

- Recensioni - Cronaca tecnica e Libri - Pubbli¬ 
cazioni. 

ELETTRONICA, I, n. 10 ottobre 1946. Fasci¬ 
colo di 40 pagine. Prezzo L. 90. 

Nel numero 10 tre articoli: 

Generatore di oscillazioni sinoidali a resisten¬ 
za capacità (G. Zanarini); 

- Modulazione di frequenza (E. Egidi); 

- Megaohmmetro : Prova di isolamento sotto 
pressione (G. Dilda); 

- Notizie varie - Rassegna della stampa radioe¬ 
lettronica - Varie. 

RADIO BOLLETTINO MICROSON, I, 

n. 4 1946. 

IL RADIO GIORNALE, XXIV, n. 5 settem¬ 
bre - ottobre 1946. Fascicolo di 32 pagine. Prez¬ 
zo L. 60. 

RADIO INDUSTRIA - NOTIZIARIO, n. 11, 

1 novembre 1946. Prezzo L. 30, 


LA RADIO DELL’ IRAK TRASMETTE 
CON MATERIALE INGLESE 

I.'ufficiti stampa et! in f ormatimi i lì ri¬ 
tannico ci comunica : 

La Marconi Wireless Tclegraph Campani? 
ha stipulato un contratto con Vivai: in 
base al quale fornirà a <inel paese un 
moderno sistema di trasmissioni <* teie¬ 
ra mani razioni per uso interno nonché per 
inno he distanze. La Marconi foni irà tra¬ 
smittenti ad onde corte c medie nonché 
tatti gli impianti necessari per il funzio¬ 
namento di una normale stazione radio. 



Stanley . tasted, r o-m (■■* % noto ecrri- 

1** ni c-'biiro, e-* • l'nitticlle ro program ni 

chilo ft&C. 


/. installazione degli impiotiti sarà ca¬ 
rata da ingegneri inglesi , Tatto Vattrcz- 
za tara sarà costruita in Inghilterra, a 
V.helmsforti, nell’Officine delia Marconi. 

ERRATUM CORRIGE 

Nel fascicolo 17-18 sono state per errore omes¬ 
se alcune righe di presentazione alla recensione 
“Una Radio Penna,, da RADIO CRAFT. In 
esse si avvisa il lettore che la realizzazione di 
cui all’artìcolo stesso costituiva un “nesce di 
aprile,, propinato .. da RADIO CRAFT La 
Radio Penna è stata progettata nelle sue linee 
generali, ma siamo ancora lontani da una sua 
realizzazione commerciale. 
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dttmzloml 

Il stai prr maggior numero rii ri¬ 
chieste di consulenza da parte sia 
di abbonati, sia di lettori, e le nu¬ 
merose lettere di plauso e di inco¬ 
raggiamento alla nostra fatica che 
quotidianamente ci pervengono, ci 
hanno fatto meditare la possibilità 
di riorganizzare questo servizio, 
nell 1 inter esse stesso dei lettori . 


/‘ eoi denti che sulle pagine della 
rivista non può trovar posto che 
un numero assai limitato di rispo¬ 
ste ed è pare pacifico che esse van¬ 
no scelte tra quelle eh realmente 
presentano interesse generale, onde 
evitare e he la rubrica perda il (‘ti¬ 
ra fiere che sempre l'ha distinta 
per acqui starne uno troppo perso¬ 
nale. Per evitare iter tanto gli in¬ 
convenienti che derivano dalla ine¬ 
vitabile lentezza che il servizio 
consulenza, svolto come per il pas¬ 
salo. porla nel Pei asiane delle ri¬ 
chieste, la Direzione ha stabilito 
quanto segue: 

1) Sulle pagine della rivista saran¬ 
no pubblicati‘ solamente, consen¬ 
tendo it carattere della do¬ 
manda una attesa più o meno 
lunga, le consulenze per le qua¬ 
li ì richiedenti avranno esplici¬ 
ta menti richiesto ciò c le con¬ 
sulenze che a nostro esclusivo 
parere risultino di interesse 
generale. 

Tale servizio che rimane gra¬ 
tuito per gli abbonati, viene ese¬ 
guito per i lettori dietro inaio 
di L. 50. 

2) Indipendentemente dall'eventua¬ 
le pubblicazione sulla rivista, 
si risponde direttamente all'in¬ 
teressato, a mezzo posta, nel gi¬ 
ro massimo di una settimana, 
previo inaio di una modica quo¬ 
ta a parziale rinibì rso delle 
spese di ufficio, di cancelleria e 
postali, fissata in L. 60 per gli 
abbonati e in L. 1211 per i let¬ 
tori. 

Ili Per consulenze di carattere par¬ 
ticolare che richiedano il pro¬ 
getto di a p parecchi a Iure radio 
{riee-trasmit tenti, strumenti di 
misura , ere.) con relativo sche¬ 
ma ed eventuale piano dì mon¬ 
taggio, o comunque rivestano 
importanza particolare, la quo¬ 
ta da inviare viene fissata di 
volta in volta. 


Questo .verairio ha inizio imme¬ 
diato. Esso è affidato a tecnici di 
pruno tua no. Si rinnova la racco¬ 
mandazione di inviare domande 
elii a re c concise, indirizzando le 
richieste impersonalmente all’Uffi¬ 
cio Consulenza presso la nostra Di¬ 
rezione, avendo cura che dette ri¬ 
chieste non siano accompagnate da 
corrispondenze indirizzate alla Di¬ 
rezione ali 'Amministrazione o al¬ 
pi' ffteio Vendite. 

IMPORTANTE 


LENZA 

G Ter, 6661 - Sig. T. Riva 

San Secondo Parmense. 

Desidera conoscere le caraneristiche e- 
Iettriche dei tubi ECHII ed EBF11 e 


J t un sintonizzatore plurionda a 
cambiamento di frequenza, seguendo lo 
schema riportato nella lìti. 43 oppure 
quello della fig. 44: 

21 un generatore modulalo di se¬ 
gnali, per prove tecniche di laborato¬ 
rio ffìg. 45); 

3) uno stadio amplificatore della 
frequenza intermedia (pentodo tubo 
EBE 11) seguito da rivelazione (diodo 
tubo EBFU) e da amplificazione suddi- 



ehiede uno schema d’impiego di det¬ 
ti tubi. 

Si ebbero a precisare a suo tempo 
(cons. IN. 6638; luglio-agosto 1946) le 


all'anodo (sez e fede} 
dei tubo ECHII 


Fig. 44 - (Consulen, 
6661) - Sig. T. Riva 
San Secondo Par¬ 
mense. 

Amplific. della fre¬ 
quenza intermedia - 
Rivelatore - C.A.S. - 
Preamplificat. della 
tensione di B.F. 
(Variante allo sche¬ 
ma di fig. 43) 


vi sa della tensione di BF. 

Una trattazione esauriente in proposi¬ 
to fu data da G. Termini nel n. 1-2 de 
« l’antenna » 1946 (pag. 7). 


al}'elettrodo di con 
trotto (gl) del tubo 
amplificatore di 
i potenza ^ 

' 50000pF j 

IItAW-o 

0 ■ tocco a 
1/(. w 



*250 V 




caratteristiche elettriche di alcuni tubi 
della serie acciaio (EDD11 ed EZ11) 
realizzati dalla « Telefunken »). 

i tipi ECHII ed EBF11 appartengono 
a questa serie ehe è caratterizzata da 
notevoli caratteristiche elettriche, non¬ 
ché dalPingombro e dalla solidità mec¬ 
canica. 

Il tubo ECHII è un triodo-esodo me¬ 
tallico, simile al tubo ACUÌ, ma con 
tensione di griglia schermo slittante. I 
dati di funzionamento sono riportati 
nelEunita tabella, in cui si precisano 
anche i collegamenti allo zoccolo. 

Il tubo EBF11 è invece un bidiodo- 
penlodo particolarmente adatto per la 
amplili razione di media frequenza ed è 
in grado di ricevere la tensione addi¬ 
zionale di regolazione della sensibilità. 
I dati di funzionamento e il collega¬ 
mento allo zoccolo sono raccolti nella 
tabella di cui sopra. 

Con un tubo Edili e uri tubo EBE11 
si può realizzare: 


Edili - Triodo esodo in acciaio 
per la conversione di frequenza. 



Accensione! Vf — 6,3 V 
t If = 0,2 A 
Caratteristich e tipich e 
di funzionamento 


Va 

= 250 V 

Vg,, 5 

- 100 V 

V Pl 

= — 2 V 

Val 

= 100 V 

Ta 

— 2 m A 

Is 

= 3 rnA 

S 

- 650 uA/V 

P 

~ > 1 Mìl 
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KBl'l I - Bidiodo-penlodo per 
amplificazione di ATI* a pen¬ 
dermi variabile (Vg:* slittante). 



'< ir - 0.2 A 

Carni ieri stivile tipiche 
ili funzionamento 


Va = 250 V 

Ve, = - - 2 V 

Vg, = 100 \ 

la — 5 tu \ 

k a = 1,8 ni \ 

S - 1800 //-A/A 

- = > 1.5 MQ 


G Ter. 6662 - Sig. A. Micelli 

Casteh citano. 

* 

Desidera realizzare un ricevitore a due 
tubi (ECH4- EL2l di cui si è dati* 
Io schema elettrico nella consulenza 
A. 660 7 \ n. 5-6 de « 1*anl en na » 19461. 
Chiede all'uopo il piano di montag¬ 
gio. Chiede anche pii schemi elettri¬ 
ci e di mori!appio di un amplificatore 
di media potenza (15-^20 W). 

1 piani delirici e di montaggio in 
questione sono riportati integralmente 
nelle figg. 17-18. 

G Ter. 6663 - Sig. F. Spallone 

Milano. 


ni. In primo luogo occorre tener pre- C. R„ Shaw [Radio Craft. gennaio 19351 
sente clic la e,; azione fisiologica del e alcuni ingegneri della «Bell Tclepho- 
>110110 è completamente definita da qnat- ne « (Tonte la Radio , n. 6. pag. 198'. 



Irò dimensioni, cioè dalla tonalità o al¬ 
tezza, dal timbro, dall'intensità e dalla 
direzione. Per quanto riguarda Ealtez- 
za. il timbro e l'intensità è possibile 
evitare ogni deformazione durante i prò- 


E->i hanno concluso che il rilievo so¬ 
noro (stereofonia!, cioè la trasformazio¬ 
ne c la riproduzione elettromeccanica 
delle (piatirò dimensioni spaziali è im¬ 
possibile se non ricorrendo a un nunir- 



ì noie conoscere lo schema di un am¬ 
plificatore di grande fedeltà , sugge¬ 
rendo la suddivisione in due parti del 
canale acustico. 

Sui problemi della grande fedeltà e 
sulle soluzioni che ad essi competono, 
v i sono da precisare non poche questio- 


cessi elettro meccanici di trasformazione. 
Questi ultimi sono per contro insensi, 
bili alla direzione per cui non è dato 
di mantenere da essi la relazione fonda, 
mentale di cui si è detto. Su tali que¬ 
stioni hanno trattato a suo tempo non 
pochi studiosi; fra cui II. S. Maiiney e 


ro notevole di trasduttori. con\ eniente- 
menle distribuiti, e ad ognuno dei (pia¬ 
li si affida lina parie del canale acusti¬ 
co. Il problema non può (piindi riguar¬ 
darsi risolto dagli amplificatori a due 
carmi i. 

Questi ultimi hanno per contro il um- 




Fig. 47 - (Cons. 6oó*2) - Piano ili montaggio dell'apparecchio di cui alla Consulenza N. 6607 (n. 5-6 de “l'anteana,,}. 
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faggio eli consentire un ampliamento 
(iella onra fieristica di frequenza com¬ 
plessiva e di permettere una convenien¬ 
te regolazione della « dinamica della 
musica e della parola. 

Inutile dire, infine, elle il problema 


G Ter. 66(54 

Forlì. 


Sig. G. Portolani 


L'installazione del sistema radiante 
dovrà seguire le istruzioni riportile nel. 
la e-onsiilenza N. 6641 de a V antenna ,> 



la trasformazione effettuata dal collet¬ 
tore e dalle apparecchiature ad e-so in¬ 
teressate. 

Ciò vale, ad esempio, per Ir trasmis¬ 
sioni radiofoniche, su cui sono -tate im- 


cioò modificando la tensione dì polariz¬ 
zazione delFamplificatore eoi ritmo del¬ 
la modulante ha infatti il vantaggio di 
richiedere una potenza modulata parti¬ 
colarmente ridotta. Si hanno per contro 



pò.-le le unte limitazioni di ampiezza 
della gamma di modulazione. 

Lo schema elettrico di un amplifica¬ 
tore a due canali è pertanto riportalo 
nella lig. 19, in cui si precisano anche 
i valori (delirici e eo-trurti\ i di ogni 
(demento. 


due notevoli difficoltà, concernenti: 

li il funzionamento dello stadio in 
cui si va ad imprimere la modulazione, 
che è particolarmente legato alle tensio¬ 
ni di alimentazione; una variazione di 
queste ultime altera sensibilmente il 
comportamento dello stadio, specie ri¬ 


guardo al processo di modulazione: 

2} l'impossibilità pressoché comple¬ 
ta di eseguire una conveniente incisione 
dell onda portante; più precisamente ti 
raggiungono agevolmente profondità del 
10%. mentre con una profondità del 
100%, nelle punte di modulazione si ha 
una profondità media difficilmente mi- 
periore al 40%. 

Una convenienti* applicazione di que¬ 
sto sistema di modulazione si ritrova 
facilmente nei generatori di legnali, in 
quanto è noto che le prove tecniche affi¬ 
date ad essi comportano una profondità 
non superiore al 30%,. 


Le annate de «l’antenna* 
sono la miglior fonte di studio 
e di consultazione per tutti. 

Presso la nostra Ammìnistrazio 
np sono ancora disponibili i se¬ 
guenti fasci et* lì arretrati : 

Anno 1938 - Numeri I L 1 % 1". 
18, 20. 

Alino 1939 - Numeri da 12 a 24 

Anno 1910 - Numori da 7 a 19 
21, 23 e 24. 

Anno 1911 - Numeri 3,5,6 7 oda 

12 a 15. 

Anno 1942 - Numeri 2,4,5,6,7.8 e 
da 9 a 24. 

Anno 1943 - Numeri da 1 a LO, 

13 e 14. 

Prezzo di vendita , L. 20 per fa¬ 
scicolo ; i fascicoli disponibili 
di ciascuna annata L. 200. 

Anno 1944 - L’ annata compieta 
L. 250, 

Anno 1945 - Numero unico 

L. 60. 


PICCOLI ANNUNCI 


Sono accettati unicamente per comunica¬ 
zioni di carattere personale. L. 15 per pa¬ 
rola ; minimo 10 parole. Pagamento anti¬ 
cipato. 

'.j/i obliti r ah ho/ino « i il,’ a allo pulii.-!:* _ : >-• ■ r■ / >{> 

■ il annuncio C(mossi ma ? '■ parole,) o/f'anno 

AR 18 cembro con 5 valvole purché moderno 
©ridarne. Vendo Termocoppia. Bosis llalcemtni: 
CALUSCO D ADDA 

R viste radiotecnica anni dal 1924 al rV32 ac- 
■ iu isto pagando bene. De Matt : c-Bande 'o M ? mo 

I manoscritti non si restituiscono. Tutti i diritti 
di proprietà artistica m letteraria sono riservati 
alla Editrice "Il ROSTRO,, 

La responsabilità tecnico-scentlfica 4ei lavori firmati, 
pubblicati nella rivista, spetta ai rispettivi autori. 

Ricordare che per ogni cambiamento dì indiriz¬ 
zo occorre inviare aU'Amministrazione Lire 10.— 

EDITRICE "IL ROSTRO,. Via Seriola. 24 MILANO 
Trottar Ingegnere Spartaco Giovane dii aitalo < pansabrfe 
Pi/bbiicoi'iof- ’ autorizzata <ìol P. W. R 
ISTITUTO GRAFICO AGNEU.t ■ -MILANO 
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INDI1IZZ1 UTILI 


IMPIANTI SONORI - RIPRODUTTORI 
E TRASDUTTORI ELETTRO-ACUSTI¬ 
CI - ALTOPARLANTI - MICROFONI - 
CUFFIE ECC. 

CETRA ( 'ornilitania per edizioni - Teatro 
Regi strazio ni ed Affini - Direzione; To¬ 
rnea, Via Arsenale, 33, Tel. 41-172 - 5222! 
Indirizzo Telegr. : (‘etra Torino, Magazzi¬ 
no Via. Gonzaga, 4. Tel. 88 006 - 83-908. 

DITTA M. MARC VOCI & C. - Via Fratelli 

Bronzei ii. 37, Milano. Tel. 52-775, 

DO MIN RI: NATO - RADI OPRA DOTTI do. 

re. mi. - Piazzale Aquileja, 24, Milano, 
r U 1. 498-048. 

FOXOMPCCANICA - Vii Mentana, 18, To¬ 
rino. 

A. IL.MIO S. A. - PAR URICA APPAREC¬ 
CHI CINIAM A TOUR AITCI SONORI Via 

Messina. 43, Milano, Tel- 927-779. 

H ARMO NIC RADIO - Via G uommi, 45, Mi¬ 
la, no, Tel. 495 850. 

IN DI’SIRI A RADIO - big. Colmiti e C. - 
i cito V. Fmatuiele, 7-1, Torino. 

I. V R YRICCONI - Via. F. Pizzi, 29 - Milano, 
tei. 52-2 1 j - 580-098. 

LIONELLO NAPOLI - Viale Umbria, 80, 
Milano, lei. 573-049. 

MIiTA1.1.OTECNIC A S. A. - Via Dorateli!, 
1. Milano. Tei. 65-431. 

OP II CI NE PIO PIOX S. A. - Via Rovere¬ 
to, 3, Milano, 111. 287-834 - 287-583. 

SOC ALTOPARLANTI CICALA - Via Guic¬ 
ciardini, 5, Milano, Tel. 203-473. 


CONDENSATORI 


E LETI ROCON PENSATORE - Viale Papi¬ 
ri inno, 8, Milano, Tel. 490-196. 

LIEI T R O IX D li S T RIA - Via 1 >e Ma re h i, 55. 
Milano. Tel. 691-233 

PACO - CONDENSATORI ELETTRI LITICI 

- Concessionaria esclusiva: Ditta (AREM, 
Via burini, 31, Milano, Tel, 72-266. 

I.C.A.R. - INDUSTRIA CONDENSATO RI 
APPARATI RADIO E LETTRICI - Corso 
Moni orto. 4, Milano, Tel. 71-262 - Stabili¬ 
mento: Via, Mentana 12, Monza, 

M R. - MINI FERIE ELETTRICHE RA¬ 
DIO CLEMENTE - Piazza Prealpi. 4. 

Milano, Te!. 90-971. 

-MICRO?. ARAI) FABBRICA ITALIANA 
CONDENSATORI - Via Germinino, 20. 

M-k no, Tel. 97-077 - 97-114, 

IV C. - PRODOTTI ELETTRO CHIMICI 

Vinr Regina Giovanna, 5, Milano, 
’i h V 0-143, 


ISOLANTI PER FREQUENZE ULTRA 
ELEVATE 

IM f:C - IN nuSTRIA MILAN ESH ELETTR0 
C ERA MIC A Ufficio vendita: Via P ec¬ 

citi n. 5, Milano, Tei. 23-740 - Sede e Stabili- 
m*m o a ( aravaggio. Tei. 32-19. 


VALVOLE 


P A li BR ICA ITALIANA VALVOLE RADIO 
ELETTRICHE FIVRE - Cor*o Venezia, k 
Milano. Tef 72-986 - 23-639. 


PHILIPS RADIO S.pA, Milano, Vini* 
Dianca Maria, 18, Tel. 32-541. 


BOBINATRICI - AVVOLGITRICI 


COLOMBO GIOVANNI - Via Camillo Jfa 
jerh, 6, Milano, Tel. 576-576. 

COSTRUZIONI MECCANICHE FRATTI 

LUIGI - Via Malocchi, 3, Milano. Tel. 
270-192. 

GARBA RADIO di RENATO G ARCATAGLI 

- Via Palesi ri n a. 40, Milano, Tel. 270-888. 

HA un A - OFFICINE COSTRUZIONE MAC¬ 
CHINE BOBINATRICI - Via F A poi ti. 
12, Milano, Tel. 203-295. 

I N G. R. V A R MICINI Via Sacci) i, 3, Mi¬ 
lano, Tel. 13 426. 

MEO A RADIO di LUIGI CHIOCCA - Vi* 

Fava, 20 bis. Torino, TVI 83-562. 

MICROTPCMCà - Via .Madama Cri-lina. 
149, Torino. 

S. A. FEDERICO DICH * InduMrm per la 
fabbricazione di Macchine a ,T ecciare - 
Via Dell mi, 20, Monza, Tel. 36-94. 

TORNI TAL ■ FABBRICA MACCHINE BO¬ 
BINATRICI - Via Bazzini, 34, Milano, 
Tel. 290-609. 


FONORIVELATORI - FONOINCISORI - 
DISCHI PER FONOINCISORI 

VNFA - Via Set ' rmbrinì, 1, Milano, Tel. 
200 - 112 . 

CARLO BEZZI S. A. ELETTROMECCANI¬ 
CHE - Via. Poggi, 14, Milano, Tel. 292-447 
- 292-448. 

DI i PIIO NI RADIO ISCHI - Corso XXII 
Marzo. 28, Milano, Tel. 50-348, 

INAS - lantro Rio De Janeiro, 1. Milano, 
Tel. 201-836. 

MARSILLI - Via nubiana, 11, Torino, 
Tel. 73-827. 

NINNI & RO LUTTI - Corso Novara, 3, 
l’ori ini, Tel. 21-511. 

S.T.E.A. - Corso De Ferraris, 137, Torino. 
Tel. 34-720. 


LAMELLE PER TRASFORMATORI 


TER/ VGO - Via Melebtorre Gicia, 67, Mi¬ 
lano, Tel 690-094. 


GRUPPI DI ALTA FREQUENZA E 
TRASFORMATORI DI MEDIA FRE¬ 
QUENZA 

ALPA RADIO di COR BETTA SERGIO - 

Via Filippino lapin, 55? Milano. Tel. 
266-705. 

CORTI GINO - RADIO PRODOTTI NAZIO 

N A LI - (ureo 1 .odi, 108, Milano, IVI: 

772-803. 

1 ARIR ■ LABORATORI ARTIGIANI RIU¬ 
NITI INDUSTRIE RAD IO E LETT RIGHI - 

Piazzale 5 Giornate, 1, Milano, Tei. 55-671. 


“ R O S VV A „ - Via Porpora 145 Milane 
Tel. 286453 


COSTRUTTORI DI APPARECCHIA¬ 
TURE RADIOELETTRICHE 

A I I- ■ ANSALDO LORENZ INVICTUS 
\ i» becco, 16, Milano, Tel. 21-816. 

AITAR RADIO - AZIENDA LIVORNESE 
TELEGRAFICA APPLICAZIONI RA¬ 
DIO di ROMAGNOLI E ONI - Via 

Nazario Sauro, I, Livorno. Tel. 32-998. 

AMAR A DIO - sip. LO PIPANO - Via Carlo 
Alberto, 14. Milano, Tel. 45-193. 

ARTI - APPLICAZIONi RADIO ELETTRI¬ 
CHE - Via Privavi Calamatta, 10, Mila¬ 
no. Tel. 53-572. 

ASTE R I)ADIO - Viale Monte Santo, 7, 
Milano, Tel. 67-215. 

BUZZI Ri HO - LABORATORI RADIO- 
PI 1 TIRICI - Via Garibaldi, -'1, Leumann, 
Tei. 75-06 - 84-16. 

C. G. !.. COMPAGNIA GENERALI; DI 
ELETTRICITÀ' - Via Borgognone, 34 - 
Teìegr. : Milano, Tel. al-741 - 380-541 fCen- 
t ratino!. 

COMPAGNIA I ITALIANA MARCONI - Agen¬ 
te Generale per l'Italia: Ditta R. BP 
VERI.E di M. COLL PONI - Viale Bianca 
Maria, 25, Milano, Tel. 72-733. 

DITTA ERA - Via Fabio Filzi, 45, Milano, 
Tel. 690-021. 

DUCATI - SOCIETÀ’ SCIENTIFICA RADIO 
BREVETTI DUCATI - Largo Augusto, 7, 
Milano. - Tel. 75682-3-4 

FUPCTA RADIO - Via Andrea Boria, 33, 
Milano* Tel. 266-10/. 

EVEREST RADIO di A. PLACHI - Via Vi 

iruvio, 47, Milano, Tel. 203-642. 

FABBRICA 11 A LI AN A .MAGNETI MAREE- 
LI - Sesto s. Giovanni, Milano. - Casel¬ 
la Postale 3400 

I ARA RADIO - Via Andrea Dm ia. 7. Mi¬ 
lano. Tel 273-7 ì, 

I 4TN A - Via A pina Nuova, 572, Poma. 

F.R.E.A. - Via Padova. 9, Milano. 

I.C.A.R.E. INO. CORRIERI APPAREC¬ 
CHIATI Ri: RADIO ELETTRICHE - Via 

Malocchi, 3, Milano. Tel. 270-192. 

IRIM R \ DIO - Via Mero a dante, 7, Milano, 
Tot 24-890. 

IRRADIO - Via. dTFAprieu, IL Milano, 
re» 691-857, 

LA 'OC L DEL PADRONI: - Via I) ottieni 
dir Ì, 14. Milano. Tel. 496-306. 

MAGNA DI NE RADIO - Via Avellino, 6. 
Torino. 

M V. co. S. RADIO di MORIVI G ADEN ZI 
s ‘ N DICI - Via Siracusa, 8, Roma 

NOV \ LA I) IO A P P A R E C C HIA T U R E PRE¬ 
CISE i bazza, tavoli r, 5, Milano, Tel. 

65-614. 

OMICRON R ADIO - Via G, da ( 'ermenate, 
1. Milano. 

ORITI - OFFICINE RADIO ELETTRICHE 
MI CC \N1 1 H ■ - Via C. Gobioni 64 - Milano, 
Tel. 71-251 - Stabilimento : Vdln Uorle^f 
t.virilaHO) - ('■omv'-u* maria di \elidila per 
Hlalia: Dilla TRI N ACRI A. 

PHILIPS-K ADIO - Via Puaneu di Savoia. 
1.8-20, Tel. 380-022. 
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R Vino MI N ER VA S. per A. INDUSTRI A 
LE - LUIGI COZZI DELL’ACQUI LA - Via 

"UHnielli, 15-17, Milano, TeL 30-752 -+3IFG77. 

li\!)ì(> PREZIOSA - ('orw Venezia, 45, 

Milano. TeL 76-417. 

R ADIO SU PURLA - Via C\ Alberto, 14 F, 
Bologna. 

RADIO TELEFI NKEN - Compagnia Con¬ 
ci st-irniaria ■. Radioricevitori Telefunken, 
Via Huiherti, 2, Milano, Tel. 581-489 - 
576-427. 

SARAS STUDIO ATTREZZATURE RA- 
DIO \ P P A lì ECC HI SCIENTIFICI - Via 

Sacelli «ih 11, Milano, Tel. 265-003. 

S. \.R.E.T. - Società Articoli Radio Elet¬ 
trici - Via « avour, 43, Torino. 

S, V \RA - Via Modena, 35, Torino, 

Tel. 23 -;,] :». 

S.I.A.R.E. - Via Dui-ini, 24. Milano, Tel. 
72-524. 

SIEMENS RADIO - S. Per A, - Via Fabio 
Filai, 29, .Milano, Tel. 6902 

S. NAZIONALE delle Officine Savigliano - 
Dm/.ioiM ■ ■ Corso Mort&ra, 4, Torino, 
Tel. 22-370 - 22-570 - 23-891 - Telegrammi: 
Sa\ itfliiino, Torino, 

I NDA RADIO S.P.A. - Como - Rappresen¬ 
tante Cenciaie TH MOHWINCKEL - Via 
.Me rea Ili, 9. Milano. 

WATT RADIO - Via Le Chiuse, 61, Torino. 
Tei, 73-401 - 73-411. 


TRASFORMATORI 


ALFREDO ERN E STI - Vìa Napo Torria- 
ni. 3, Milano. Tei. 67-013. 

AROS - Vìa Dell in za'-riti, 17. Milano, Tel. 
696-406. 

1 ARPRICA TRASFORMATORI WALTER 
SAI. A - Via davi zza, 44. Milano, Mei. 43-712. 

I. ADORA IORIO COSTRUZIONE TRASFOR¬ 
MATORI VE RIO E A AURELIO - Viale 
( iiviie, IL Milano, Tel, 54-796 - 573-296. 

LABORATORIO T R A SF0 R M A T ORI di M . 

IMMPINEEI.A - Via Olona, 11. Milano, 
l i I. 30-536. 

MECCANO TECNICA OI)ETTI - Via, Lepan¬ 
to, 1 Milano, Tei. 691-198. 

S. \. Olii CINA S PECI A UZZATA . TRA 
SFORM \TORI - Via Melchiorre Gioia, 67, 
Milano. Tri. 691-950. 


CONDUTTORI E TUBETTI ISOLANTI 


\It I LEM \ - Società in accomandita Sem- 
1 L» < - ARTICOLI ITE T EROI NDlf STRIA¬ 
LI dì N. ANN 0 VA ZZI - Via IL Capponi, 
4. Milano, Tel. 41-480. 

CU MI - Tubetti SterUngati Flessibili Iso¬ 
lanti - Via Carlo .Rotta, 10. Milano, 
Tel. S3-29B. 

MICA - Im , K limoni - Viale Molise. 67, 

Milano. Tei. 577-727. 

SALAI - studiò Applicazióni Forniture Ar¬ 
ticoli 1 riciu-rriali - Piazzale Invaler, 2, 
Milano, Tel. 273-581. 


STRUMENTI E APPARECCHIATURE 
DI MISURA 

A ESSE - APPARECCHI E STRUMENTI 
SCIENTIFICI ED ELETTRICI - Via Ruga- 

bella. 9. Milano. Tel. 18-276. 


ALLOCCHIO, BACCHI NI & C. - INGEGNE¬ 
RI COSTRUTTORI - Corso Sem pione, 93, 
Milano, Tel. 981-151-2-3-4-5 - 90-088. 

DITTA ENRICO BOSELEI - Forniture In¬ 
dustriali Apparecchi di Controllo - Via 
Li miamo, 23, Milano, Tel. 91-420 95-614. 

ELEKTRON - OFFICINE RADIO ELETTRI¬ 
CHE DI PRECISIONE - Via Pasquiroìo. 
17, Milano, Tel. 88-564, 

ELETTRO COSTRUZIONI CHINAGLI A - 
Via Col di lama, 22, Belluno, TeL 2-02. 

FABBRICA ITALIANA STRUMENTI ELEE 
TRI CI A. GANGHERINI - Via Rossini, 
25, Torino, TeL 82-724. 

FILM - FABBRICA STRUMENTI ELET¬ 
TRICI DI MISURA - Via Della Torre, 39, 
Milano. Tel. 287-410. 

(L FUMAGALLI - Via Archi mede, 14, Mi¬ 
la no, Tel. 50-604. 

ICE INDUSTRIA COSTRUZIONI ELET- 
THOMECCANCIHE - Piazza Borromeo, 10, 
Milano. Tel. 152-203. 

MEDA RADIO di LUIGI CHIOCCA - Via 

Bava, 20 bis. Torino, Tel. 85-316. 

MIAI. DIELETTRICI - Via, fioretta. 18, 
Milano, Tel. 286-968. 

OHM - log. Ponti emoli Corso Mat¬ 

teotti, 9, Milano, Tel. 76-777 - Via Pado¬ 
va, 105, TeL 287-004. 

S. V. INO. S. BFLOTTI & C. - Piazza 
Trento, 8. Milano - Telegr. : InUBELOT 
TI MILANO, Tel. 52-051, 52-052, 52-053, 52-020. 

S.L.P. STRUMENTI ELETTRICI DI PRE¬ 
CISIONE - Dr. Big. Ferrari - Via Pasqui¬ 
rolo, 11, Tel. 12278 

SI PIE - SOC. ITALIANA PER ISTRUMEN- 
TI ELETTRICI POZZIi F, TROVERÒ - 

Via >S. Rocco, 5, Milano, Tel. 52-217 - 52-971. 

Soc. a Nome Collettivo DONZELLI E TRO: 
VERO - Via Carlo Botta, 32. Milano, 
TeL 575-69L 

S.R.L. INDUCfA Piazza Merbegno, 5. Mi¬ 
lano. Tel. 284-098. 

STRUMENTI ELETTRICICI DI MISURA - 
S.R.L, - Via Diottro Calvi. 18, Milano, 
TeL 51-135. 


LABORATORI RADIO ■ SERVIZI TEC¬ 
NICI 

D. VOT I ERO - Corso V. Kmanuele, 17 To¬ 
rino, Tel. 52-148. 

GALEOTTA PIETRO - Via Capolago, 14, 
Milano, TeL 292-733. 

RADIO FERRARESE - Via Settembrini, 54, 
Milano, TeL 263-415. 

RADIO R. CAM POS - Via Marce Aurelio, 
22, Milano. 

SA FI MA RADIO Via Vivi ani, 10, Milano, 
TeL 67-126. 


ACCESSORI E PARTI STACCATE 
PER RADIOAPPARECCHIATURE 
Vendita all'Ingrosso e al minuto 


AD EX .< Victor >■ - Via Aldo Manuzio, 7, 
Milano, TeL 62-334 - Laboratori Elettro¬ 
chimici. 

A.ILI. - Via Don inetti, 45, Milano. 

A.R.M.E. - ACCESSORI RADIO MATERIA¬ 
LI ELETTROMAGNETICI S.R.L. - Via 

Crescenzio, 6, Milano, TeL 265-260. 

BIERRE di BATTISTA REDAELL1 - Corso 
Garibaldi, 75, Milano, Tel. 65-847. 

G. L, BOSIO - Corso Galileo Ferrari, 37, 
Torino, Tel. 45-485. 


BOSCO MARIO - Via Sacelli. 22 Torino, 
Tel. 59-110 - 45464. 

CIPOLLINI E BIS ERN I - Corso di Porta 
Romana, 96, Milano, TeL 576-129. 

DINAMII) - Via Michele Novara, Milano 
(AfForiL Tel. 698-104. 

DITTA ROMUSSI - Via Benedetto Marcello, 
38 - Milano - TeL 25177 - Fabbricazione scale 
per radioapparcccliiamre. 

‘DOTE. R. CATTO DIANO - (.orso Italia, 2, 
i mania. 

DUILIO NATALI - Apparecchiature' per 
telecomunicazioni - Ltliri e Direzione: Via 
Firenzi, 57, 'Lei. 484-419 - Officina- Via 
Modena, 20-21-22-23, TeL 484-737. Milano. 

EX ERGO - Via Padre Martini, 10, Milano, 
TeL 237-166. 

ENRICO DOS E ELI - \ ia Lomìonio, 23, Mi¬ 
lano, Tei. 80-770 - Viterie di precisione 
tornite e stampate. 

FARINA - Via A Unito. S - Milano. Tel. 
85-929 - 153-167. 

FRATELLI GAMBA - Via (L Dezza. 47, Mi¬ 
lano, TeL 44330 

GHIA FELICE - Via Polonia, 80, Milano. 

INDUSTRIA COSTRUZIONI RADIO MAR- 

ZOLI - Via Franeehtti, 3, Milano, Tel. 
65-444. 

INDUSTRIALE RADIO - 8. in accoman¬ 
dita semplice di L. CAMAGNA, M. LI 
BERO & C. - Via Principe Tommaso, 3U, 
Torino, Tel. o4-150. 

ING. AUGUSTO HUGON.I - Hadiocoatra¬ 
zioni - Via S. Quintino Sella. 2, Milano. 
Tel. 32-163. 

LUIGI FRANCHINI - Via Paggio, 107, Mi¬ 
lano, Tel. 42-104 - Viterie tornite. 

M. MARCUCCI C. - Via F.lìì Bronzetti. 37, 
Milano, Tel. 52-775. 

M.H.RI. - MATERIALI: ELETTRICO RA¬ 
DIOFONICO INDICATORI - Viale Monte 
Nero. 55. Milano, TeL 581-602. 

NUOVA RADIO - Ing. DINO SALVAN - Via 

Orefici, 2, Milano, Tei. 16-901. 

RADIO GAGGI ANO OFFICINE RADIO- 

ELETTRICHE - Via, Medina. 63, Napoli, 
Tel 12-471 - 54-443. 

RADIO SCIENTIFICA di G. LUCCHINI 

Via Tallone, 12, Milano, Tel, 290-878. 

RADIO TU' - Via G. B. Per-olesi. 3. Mi¬ 
lano, Tel. 274-622. 

S.A-I.D.A. - Hoc. An. Italiana <■. Darwin « - 
Via Teodosio, 95, Milano, Tei. 287-469. 

SAMILVS - Via Savona. 52, Milano, Tel, 
36-386 - 36-387, 


. A, 
Tel. 

VORAX 

24-405. 

- Viale Piave. 

14. Milano, 

. 

TRAGO - 

\ ia Monte di 

Pietà, 13 - 


Milano, Tel. 35-960. 

Soc. per Azioni FAESITE - Direzione: Piaz 
za Eremitani. 7, Padova - Stabilimento 
in Faè di Longarone fBelluno'; - Uffici 
vendite: Milano-Eoma. Tel. 20-840 - 20-890. 

VALE!: - Vìa s. Donato, 2 - Piazza Sta¬ 
tuì o. 22, Torino, Tri, 52-475 - 40-840. 

VILLA RADIO - Via Pisan elio,, 29, Milano, 
Tel. 495-192. 

TRAN SRAD IO COSTRUZIONI RADIO- 

ELETTRICHE di PAOLUCCI & C. - Piaz¬ 
zale Biancamano, 2 - Milano, Tel. 65*636. 


RAPPRESENTANZE ESTERE 


P1MABOR - Compagnia Importazioni Esporta 
zioni * Via Celare Balbo, 13 - Milano - TeL 
580-720 - Indirizzo telegraf. - Pimabor - Milano 
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LE EDIZIONI IL ROSTRO 




MONOGRAFIE DI RADIOTECNICA 



ì. ■ N. Co //ego ri 

Circuiti oscillatori e bobine per radiofrequenza progetta * casini . 

netto 

L. 50 

2, - N. Collegati 

Trasformatori di alimentazione e di uscita per radioricevitori «gni ' r , , .oh. 

in 

di,ampia 

3. - N, ( ai legar? 

Progetto e calcolo dei radioricevitori (seconda ristampa). 

1 ietto 

L. 8 0 

4. N. Caliecrarl 

Interpretozione delle caratteristiche delle valvole. 


ristampo 

5. - G. Coppa 

M^ssa a punto di una supereterodina. 


i ulani p a 

ó. G. Termiti) 

Strumenti universali - Teoria e pratica Gwihuh tu- - • n .»nam - .t ) prog-n-j trazione - 

nella 

L. 80 


BIBLIOTECA DI RADIOTECNICA 



G- fermin l 

Generatori di segnali per misure e prove di laboratorio - Voltmetri elettronici 

I»Rctiq e pietica ........... ...... 

nella 

L. 140 

P. Sùafi 

Manuale delle radiocomunicazioni D«dicoto ai rad.anii « «gii >.:ud«ni: Rf e mi n . ulano 

i f s nei poli cadici in italiano ed inglese ........... t 



G. F ermi ni 

Manua'e per la pratica delle radioriparazioni (scenda rutampu) . 

netta 

L. 120 

G. Termim 

Gruppi di A F per ricevitori supereterodina plurionda Progetta, -.oit.udone. uilmpnn.-i. j - 

Vi lume in elegante veite tipografica, corredato da numerose tu he le e dis-gnJ ( :! preparo/. una seconda * d 

. cu e 

urr pl.alr) 

Dt. Ing. D. Pellegrino 

Trasformatori di potenza e di alimentazione (e itola nwiohalc) - Con iiguérdo al dtmarsi«nn- 

menfD del trasformatore, alla va<fllca delle carcHerljl che «letidch# magnetiche, ai don dt awclg mento, f-l gl 
■ flicei© del trudarmalcri di patema .... 


« i 1 11.1 3 

N Cai lega ri 

Onde Corte ed ultracorte Teoria e pratica det cd rr-pi essi ricevei, li e (reumi iteriti pei c-.h* corte ed al 
tra s arte - Seconda edizione riveduta ed ampliata. Ottima guida per le ricerche dm dilettanti 

fir In 

L. 400 

Ir-t. M. Del/a Rocca 

La piezoelettricità Seconda vociai veduta .vi ampliali’ con limila d-!’a lo, • - c Pi- le u f- 

f lica/iofii piincipa! dei quoao. Ricce mente illustre tn ed , ■ ottima veste Wpogralicà . 

t.flt.j 

L. 400 

!. fi.yy - N. Collegati 

Prontuario delle valvole termoioniche - riceventi TCarqu-u : che e dati d'imciego - D*r va dai 

la fintene delio V «dine ne dt 'Le Valvole Termoioniche. di !. Baisi e dello 1! e ditone J 'Le V. s 1. - te Rice 
- ‘ . Hi N. Collega ri. - Assolutamente imi «pensabile al radiaifcni 

Fistio 

L. 300 

Dt. lag A. Aprile 

Lei pratica deila televisione . 

in 

uro pardi 

Pag J: 1 ■ • r t. «1 r HI 'ni 




Ponti e iiTiba'lu a r,nii ■ 

-.-1 f! -MUnnloii, i. 

'..ionio •!* io" u r, T 
li • .nuli aP'j Tlvisin. 

RICHIEDETELI ALLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE OD ALLE PRINCIPALI 

LIBRERIE 



LAMELLE DI FERRO MAGNETICO TRANCIAi PER I A CO 
STRUZIONE DI QUALS'ASl TRASFCRMATC'RE • MOIORI ELET¬ 
TRICI TRIFASI MONO FASI -• INDOTTI PFR MOTORINI AUTO 
CALOTTE F STRRAFACCHI 


MILANO 

Via Melchiorre Gioia 67 - Telefono N. 690-094 



Ufficio Vendite 


MILANO - P.zza Cavour 5 


Telefono 65614 


Rappresentane 


CATARIA - AG RADIO SICULA - Via G. De Felice ?fi Tel. M708 
NAPOLI - BARULU ANTONIO - Via Scipione Rovilo 35 52*6 

ROMA - FONTANESI GOFFREDO-Via Clitumrm 19 Ti.J. 81235 

EMILIA - GRANDI STEPHENSON Via Augusto Righi, 9 Tel. 20910 
CREMONA - GHISOLFI QUINTO - Via Cadore 17 
FIRENZE - NANNUCCI ALFREDO Via Rondine!!! 2, Tel. 25932 
MANTOVA - COOPER. ELETTR. - Via Giuseppe Verdi 35 Tel. 1351 




PIACENZA - LA CLINICA DELLA RADIO - Via S. Donnino 10 Tel.208'» 
BIELLA - LA RADIOTECNICA V.ie Regina Margher. 1.4, T e |. 7640 


J 





































l'antenna 


N liniero 


19-20 - Ott olire 1940 


XV f 


Ditta G ALLOTTA PIETRO 

Mi LAN - V < Cof N. 12 * 1*1. - 3 (Z«me Mùnteti*) 

RIPARAZIONI E VENDITA 
APPARECCHI RADIO 

Laboratorio specializzato per avvolgimenti a nido 
d'ape - Trasformatori sino a A Kw - Gruppi ÀT 2-3-4 
gamme - Medie frequenze di altissimo rendimento - 
Richiedeteci il nostro listino, 


A.R.M.E. 

SOC. A RESPONSABILI TA LIMITATA - LATITAI!" -OC. A' ! l. - a LOGO VERSATE 



MILANO 

VIA CRESCENZIO, 6 - TEL. 265.60 


LIONELLO NAPOLI 


MILANO 
VIALE UMBRIA, 80 
TELEFONO 573 - 049 


ALTOPARLANTI 



li 1 


operali Diventerete RADIOTECNICI, ELETTROTECNICI, CAPI EDILE 

DISEGNATORI, otudiando a casa per corrispondenza, nelle ore libere dal lavoro * Chiedete 


programmi GRATIS a : CORSI TECNICO PROFESSIONALI, Piazzale 
MILANO - (indicando questa rivista) 


Loreto N. 6 



ELECTA RADIO 

MILANO - Via A. Darla N. 33 - Tel 266107 


Mod. 656 k ,.d icricevitore a 5 valvole - 5 gamme d'onda - Induttore variabile - Stabilità su tutte le gam¬ 
me - Riproduzione fedele e potente - ELEVATA SENSIBILITÀ SU TUTTE LE GAMME. 


• 5 Gamme d’onda 

• 5 Valvole f occhio magico 

Condensatori Ducati 

in vendita presso i migliori riven¬ 
ditori. 
































N umero 


19-20 - Ottobre 1946 


1 9 antenna 


XVII 


LABORATORIO COSTRUZIONI TRASFORMATORI 

VERTOLA AURELIO 

MILANO - VIALE CIRENE, 11 

TELEFONI N. 5 4-798 - 57-3296 - C. C. DI MILANO 3 1315 

Trasformatori di alimentazione, infervalvolari, di 
modulazione e di uscita - Trasformatori di qualsiasi 
caratteristica - Avvolgimenti di alta frequenza - 
Avvolgimenti su commissione - Riavvolgimentt. 

SERVIZIO SOLLECITO 


ALFREDO 

ERNESTI 

LABORATORIO SPECIALIZZATO PER AVVOLGIMENTI E RIAWOLGI- 
MENT1 DI PICCOLI TRASFORMATORI STATICI FINO A 2 KW 

Impedenze - bobinelte per riprodut¬ 
tori fonografici, per cuffie e speciali - 
... T , Bobine a nido d'ape per primari di 

Via Napo ( Orrtani. 3 aGreo , di ^ F, per oscillatore ecc. - 

MILANO Tutti 1 ri a v v o l g i m e n 11 per radio 

Telefono N. Ó7013 -Lavori accurati e garantiti 


Dott. Ing. S. FERRARI 

SEP 

STRUMENTI ELETTRICI DI PRECISIONE 

MILANO 

Via Pasquirolo 11 Telefono 12278 

STRUMENTI DI MISURA PER RADIOTRASMISSIONE E RICEZIONE 
ONDAMETRI di tulli i tipi 

OSCILLATORI in alta e bassa frequenza, a battimenti, campioni a cristallo di quarzo. 
STRUMENTI A TERMOCOPPIA in cria e nel vuoto fino alle frequenze più elevate. 
CRISTALi! DI QUARZO in aria e nel vuoto sia di precisione che per dilettanti, 
Analizzimi, provavulvole, strumenti da quadro, ecc. 

RiparaiiLtit di qualunque tipo di strumento di misura. 


M4& 'Radio. 

di Corbetta Sergio Gruppi A. F. da 2„ 3, A 

MILANO - Via Filippino Lippi, N. 36 eÓ gamme Massima sen- 
Telefono N. 266705 si bili là sulle onde cortis¬ 

sime Gruppi a 5 gamme 
per oscillatori modulati' 

MEDIE FREQUENZE * 

A 467 Kc. e 4 Me. 



CALAMITE PERMANENTI IN LEGA “ALNI,, 

per altoparlanti, microfoni, rivelatori fonografici (pick-up), cuffie, ecc 
VIA SAVONA, 5 2 MILANO Tel ef. 36.386 - 36.38T 


Lupetti dteklinyali {i&uù&ili Uola#Ui GLEHQSOL - ALPHA 

Suporisolante raccomandabile in tutte le applicazioni elettriche o radiotecniche 

C. L. E. G I. - Fabbrica tubetti sterlingati flessibili * vicario Botta, io - Milano - tei. 53.298 - 59.662 VCLEM6OL.. MUoi.u 



VALVOLE FIVRE 


RAPPRESENTANTE GENERALE 
Th. MOHWINCKEL - VIA MERCALLI, 9 - MILANO 



































XIII 


l’antenna 


N umei'O 


19-20 - Ottobre 1946 


■jdUenlU&ne- ! 


to SIIMI apre i! suo scrigno q presenta / suo/ nuovi giorollf 
microfonici piezoelettrici : 


• Diamante Micro tono rrmlUcellutrtre 

• Rubino Microfono a doppia camera - alta fedo Uà 

• Smeraldo Microfono ogivale a membra lih 

• Opale Micro fonò a mano con membrana 

• Topazio Laringofono 

A richiesta si forniscono i rispettivi pie¬ 
destalli da terra e supporti da tavolo 


Lo Ditta BIERRE dispone inoltre di un vasto assortimento di 

accessori e conduttori radio 

CbM'uUaledl ^hieì^eiiaieci! 

11E fi fi E rii Battista Bedaellì - Corso Carila! 71 - Tot. G5.I147 

tnd'UUzo telegrafico: BIERRE - MILANO 


IRIM RADIO 

INDUSTRIA RADIOFONICA ITALIANA - MILANO 

IRIM RADIO presenta la scatola di mon¬ 
taggio per il ricevitore di 
classe Tipo S 2002. 

3 gamme donala - 4 W uscita Gruppo 
A. F. IRIM con capacità in aria Variabile 
Irim a sezioni suddivise - M.F. Firn ad alto 
rendimento. Scala di grandi dimensioni. 

MILANO - VIA MERCADANTE, 7 TELEF. 24-890 



RADIO ANSALDO LORENZ INVICTUS 


RADIO RICEVITORI 


8V6 

6V4 

5V3 

3V2 


PRODUZIONE 1946 - 47 


ANONIMA 

LICENZE 

INDUSTRIALI 


E TUTTA LA SERIE RICEVENTE INVICTUS 

AMPLIFICATORI - MICROFONI - AUTORADIO FO¬ 
NOINCISORI - ALTOPARLANTI - TRASFORMA FORI 
FONO TAVOLINI 

PARTI STACCATE 


VIA LECCO N. IS - MILANO - TEL. 21.816 e VIA ROMA, Il - MACHERIO (finanza) 



Soc. 

Airoparlanri Cicala 


Via Guicciardini,5 -Tel. 203-473 - Milano 


















































ELEKTRO 


Officine Radioelettriche di precisione 

MILANO * V IA PASOUIROLO. 17 * TELEFONO 88.5C54 


MINDTRRIE KI.KTTRICHH RAI11II 


CAPACITA 
RESIDUA 
RESIDUA 
R F S I D U A 


2x140+2x272 
S E Z. 14 0 1 0 P F 

SEZ. 272 - 12 PF 

2 SEZ. UNITE 16 P F 


UFFICIO VENDITE CLEMENTE 

PIAZZA PREALPI N. 4 - TELEFONO 90971 
MILANO 


Condeiisalorf variabili 

per trasmissione 

MODELLO 501 

Semplici e split-stators 
Isolamento 3000 Volt 
Ca|>acitè. da 50 a 250 pi*. 

isolamento in ceramica, rotore 
e statore in ottone argentato. 

Si concedono rappresentan¬ 
ze per znne ancora libere. 
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